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FORETORD 

The  well  records  here  f'iven  are  a  continuation  of  those  published 
in  Bulletins  39,  39-A,  39-B  and  39-C.  Descriptive  data  for  most  of  the 
wells  and  maps  showing  their  locations  are  given  in  Bulletin  39.   Descrip- 
tive data  for  a  few  wells  not  included  in  Bulletin  39  are  given  in  Bulle- 
tins 39-A,  39-B  and  39-C.   Records  at  a  few  additional  wells  are  given  in 
this  bulletin  and  descriptive  data  for  them  are  included.   Some  of  these 
latter  wells  are  not  shovm  on  the  maps  in  Bulletin  39. 

The  precipitation  records  here  given  are  a  continuation  of  those 
published  in  Bulletins  39-A,  39-B  and  39-C.   In  the  former  bulletin  is  a 
map  showing  locations  of  stations  listed  in  1932.   Several  additional  sta- 
tions and  older  records  have  r.lso  been  added.   Stations  not  shown  on  the 
map  in  Bulletin  39-A  are  described  as  to  location.   The  totals  are  for  the 
season  July  1st  to  June  30th.   There  is  a  tendency  on  the  part  of  the  ob- 
servers to  neglect  the  minor  stonris ,  particularly  those  occurring  at  the 
beginning  and  at  the  end  of  the  season.   Through  inspection  of  the  records 
at  nearby  stations,  the  amount  of  precipitation  so  neglected  has  been 
estimated..  This  amount  has  been  added  to  the  recorded  precipitation  and 
an  asterisk  indict-.tes  where  such  an  addition  has  been  made. 

Monthly  totals  for  several  precipitation  stations  have  been  added 
to  show  the  distribution  of  rainfall  in  various  localities. 

Records  of  daily  precipitation  for  most  of  the  stations  included 
herein  are  available  in  the  office  of  the  Division  of  Water  Resources. 

Cooperation  of  the  agencies  through  which  t?ie  records  have  been 
made  available  is  appreciated.   Proper  credit  is  given  in  the  tabulation 
of  data  for  each  well  and  in  the  table  showing  precipitation  station 
data . 


SOUTH  COASTAL  BASIN  INVESTIGATION 

Records    of  Ground  Vfeter  Levels   at  Yfells 

in  District   "A" 


Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

Vfell  N\:mbe.r 

to  water 

Well  Number 

to  T,vater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1935 

1935 

A-2-B-5 

Apr. 

17 

a   116.9 

A- 

-lO-E-3 

Jan. 

11 

16.0 

1426. 

788.6 

Jan. 
Feb. 

24 
6 

15.7 
15,5 

1934 

Mar. 

15 

15.4 

Apr. 

5 

15.3 

A-4C-B-6 

Dec. 

26 

19.9 

May 
June 

2 

3 

15.2 
15.7 

1935 

July 

3 

16,2 

Aug. 

8 

16.6 

Jan. 

25 

18.6 

Sep. 

20 

17.0 

Feb. 

5 

16.2 

Oct. 

3 

17.3 

Feb. 

18 

14,2 

Nov. 

21 

17.3 

Apr. 

5 

15.6 

Dec. 

26 

16.5 

May 

2 

16.8 

June 

3 

8.8 

A. 

-12-D-3 

Nov. 

27 

44.5 

July 

11 

10.2 

830. 

Aug. 

8 

11.3 

Sep. 

12 

12.9 

A. 

-13-D-3 

Jan. 

11 

42,2 

Oct. 

3 

14.0 

825.9 

Jan. 

24 

42.2 

Nov, 

29 

17.4 

Feb. 
Mar. 

6 
15 

42.1 
42.1 

A-4e-B-6 

June 

25 

35.9 

Apr. 

5 

42,1 

1281. 

Nov. 

6 

39.2 

May 
June 

2 

3 

42.5 
43.0 

A-5a-C-2 

Jan. 

11 

10.1 

July 

3 

43.2 

955. 

Jan. 

24 

9.5 

Aug. 

8 

43.8 

Feb. 

6 

9.3 

Sep. 

20 

43.9 

Mar. 

15 

8.9 

Oct. 

3 

44.0 

Apr. 

5 

10.0 

Nov. 

21 

43.2 

May 

2 

9.8 

Dec. 

26 

43.2 

June 

3 

10.0 

July 

3 

10.3 

A- 

-14-D-4 

June 

19 

105.7 

Aug. 

8 

11.0 

894, 

Nov. 

27 

106.0 

Sep. 

20 

11.8 

Oct. 

3 

12,0 

A- 

■15-D-4 

Jan. 

22 

b   19.8 

Nov, 

21 

12.5 

787.3 

Apr. 

16 

b   19.3 

Deo. 

26 

12.8 

Oct, 
Dec . 

15 
19 

b   20.4 
b   20.4 

A-9-D-3 

June 

19 

82.7 

877. 

Nov. 

27 

86.9 

A- 

-iea-D-4 
869.1 

J\me 
Nov. 

19 
5 

153,4 
153.2 

A- 

-24-B-5 

June 

21 

39.4 

1155. 

Nov. 

22 

31.6 

a  Measurement;  from  Division  of  Water  Resources. 

b  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Power. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1936 


A-24a-C-5 

June 

21 

a 

5.3 

1120. 

Nov. 

22 

4.3 

A-24b-C-5 

June 

25 

24.9 

1026. 

Nov. 

22 

24.9 

A-26-D-5 

Jan. 

22 

b 

215.1 

* 

Mar. 

20 

b 

214.1 

Sep. 

30 

b 

210.4 

Nov. 

25 

b 

210.2 

A-27-D-5 

Jan. 

11 

132.4 

797. 

Jan. 

24 

132.5 

Feb. 

6 

132.6 

Feb. 

13 

132.6 

Mar. 

15 

132.4 

Mar. 

29 

132.4 

Apr. 

5 

132.4 

Dec. 

26 

131.8 

A-28b-B-6 

Jan. 

9 

15. 

1130. 

Feb. 

4 

14. 

Mar. 

6 

13. 

I'tay 

14 

15. 

^ 

June 

21 

21. 

July 

1 

20. 

Sep. 

2 

23. 

Oct. 

1 

26. 

Nov. 

11 

25. 

Dec. 

3 

21. 

Dec. 

16 

21. 

Dec. 

24 

23. 

A-31-D-6 
902.3 


A-35-D-6 
884.8 


Mar.   1  b  241.8 
Nov.  25  b  237.8 


1936 


Jan, 


3  b  237.9 


1935 


Apr. 

2 

b 

225.5 

May 

7 

b 

225.2 

Nov. 

4 

b 

224.1 

A-35-D-6 

cont . 


A-37-C-7 
1200. 

A-38-C-7 
1002. 

A-39-D-7 
898.1 


A-40-E-7 
760.9 


A-41-C-7 
1098.8 

A-42-D-7 
885.9 

A-44-C-7 
1160. 


A-48-C-8 
1285.5 


Jan.  14  b   224.3 


1935 


June  26 

176.4 

Nov.   8 

184.1 

June  18 

88.6 

Nov.  8 

79.7 

Jan.  29 

b 

244.9 

Apr.   2 

b 

233.3 

May   7 

b 

229.0 

Nov.   4 

b 

231.2 

1936 

Jan.  14 

b 

235.6 

1935 


Jan.  15 

b 

133.8 

Apr.   2 

b 

129.1 

Nov.   4 

b 

126.2 

1936 

Jan.  14 

b 

126.3 

1935 

June  18 

32.5 

Nov.   8 

31.3 

June  18 

78.0 

Nov.   1 

75.3 

June  18 

40.3 

Nov.   6 

39.4 

1934 


Nov.  30  c. 


53.1 


*  R.P.  elevation  879  to  and  including  September  30,  1935,  then  879.4. 

a  Los  Angeles  city  vrells  pumping. 

b  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Power. 

c  Correction  to  Bulletin  39-C. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Plood  Control  District  except  as  noted, 


Dist.  R.P. 

Dist. R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  vra-ter 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Late 
1935 

Feet 

A-48-C-8 

June 

18 

53.4 

A-55-E-10 

Sep. 

2 

94.1 

cont . 

Rov. 

6 

56.5 

cont. 

Oct. 

Nov. 

10 
7 

96.0 
96.3 

A-48j~C-8 

June 

18 

4.6 

Nov. 

20 

98.0 

1310. 

Nov. 

1 

3.9 

Dec. 
Dec. 

5 

21 

98.2 
96.3 

A-50b-D-9 

May 

14 

a   164.3 

1750. 

A-56-E-2 

Mar. 

12 

39.4 

836.3 

May 

21 

42.0 

A-51-D-9 

May 

14 

245.7 

Aug, 

9 

46.2 

1868. 

Nov. 

20 

247.1 

Oct. 

11 

47.3 

A-51d-D-9 

May 

14 

119.0 

A-56d-E-2 

May 

21 

26.3 

1692. 

Nov. 

20 

113.7 

879. 

Aug. 
Oct. 

9 
11 

28.4 
28.3 

A-52-D-9 

Way 

26 

b   63.2 

1435, 

Oct. 

6 

74.6 

A-58-E-2 

Jan. 

8 

c   25.0 

Nov. 

7 

74.8 

818.4 

A-52C-D-9 

May 

14 

32.0 

A-58d-E-3 

Nov, 

27 

11.5 

1548. 

798. 

A-52d-D-9 

May 

14 

142.3 

A-60-E-3 

Aug. 

9 

11.3 

1545.4 

Nov, 

20 

141.6 

791. 

Oct. 

11 

11.4 

A-53-D-10 

May 

14 

103.8 

A-60a-E-3 

May 

17 

10.3 

2022. 

Nov. 

20 

101.7 

797. 

Aug. 
Oct. 

9 
11 

10.2 
10.4 

A-54C-D-10 

May 

14 

191.6 

1440. 

Nov. 

20 

190,7 

A-62-E-3 

Apr. 

9 

7.3 

753. 

May 

15 

7.4 

A-54e-D-10 

May 

14 

50.0 

Aug. 

9 

3.8 

1498. 

Nov. 

20 

55.3 

Oct. 

11 

3.7 

A-55-E-10 

Jan, 

8 

99.6 

A-62a-E-3 

Jan. 

8 

c    14,6 

* 

Jan. 

18 

99.0 

766.3 

Apr. 

9 

c    12.3 

Feb. 

13 

97.1 

Oct, 

11 

c   13 . 1 

Mar. 

6 

95.7 

Doc. 

17 

c   12.7 

Mar . 

29 

93.8 

May 

3 

91.5 

A-64--E-4 

M.ay 

15 

10.2 

June 

13 

91.9 

733. 

Aug. 

9 

11,8 

July 

11 

92.8 

Oct. 

11 

12.1 

Aug. 

6 

93.6 

*  Correction.  Elevation  1145.2,  U.S.G.S.  datum.   Same  reference  point. 

a  P\;mped  recently. 

b  Down  5  to  6  hours. 

c  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Povrer. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted, 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  vreiter 
surface 
Feet 


Yfell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1935 


A-66b-E-4 

Jan. 

8 

17.3 

728. 

Feb. 

13 

17.0 

Mar. 

6 

17.1 

Apr. 

15 

17.0 

May 

16 

16.8 

July 

18 

16.7 

Aug. 

1 

17.0 

Sep. 

12 

17.2 

Nov. 

27 

17.6 

Dec. 

26 

17.4 

A-68-E-4 

Jan. 

2  a 

14.3 

708.5 

Apr. 

2  a 

13.5 

Oct. 

7   a 

13.3 

Dec. 

3   a 

13.4 

A-71a-E-5 

May 

17 

11.8 

723. 

Oct. 

7 

14.4 

A-72-E-5 

May 

21 

62.8 

733.4 

Aug. 

20 

62.8 

Oct. 

15 

62.6 

A-74-E-5 

June 

13 

75.9 

732.4 

Aug. 

8 

76.9 

Oct. 

24 

76.2 

A-75-F-6 

Apr . 

19  a 

15.0 

657.9 

Nov. 

26  a 

16.5 

A-76-E-6 
706. 

A-77-F-6 
659.6 

A-77b-E-6 
661.3 


1936 

Jan.  17 

1935 

June  13 
Nov.  13 

May  16 
Nov.  13 

June  13 
Nov.  18 
Dec.  18 


16.3 


59.8 
60.0 

21.4 
Covered 

38.5 
38.7 
36.4 


A-77C-F-6 

May 

16 

641.1 

Nov. 

27 

A-78d-E-6 

Jan. 

8 

699.1 

Jan. 

30 

Feb. 

13 

Mar. 

6 

Ifer. 

21 

Apr. 

5 

May 

3 

June 

3 

July 

11 

Aug. 

6 

Sep. 

12 

Oct. 

10 

Nov. 

7 

Dec. 

12 

Dec. 

26 

A-80-E-6 

June 

13 

696.5 

Nov. 

27 

A-81d-E-6 

June 

13 

657. 

Nov. 

?.i 

A-82-F-6 

May 

16 

633.9 

Nov. 

18 

Dec. 

18 

A.84-E-7 

June 

16 

630.3 

Nov. 

13 

A-85C-F-7 

Feb. 

19 

587.5 

June 

6 

July 

24 

Aug. 

15 

Sep. 

12 

Oct. 

10 

Dec. 

12 

A-85d-F-7 

Way 

16 

592. 

Nov. 

27 

A-85f-F-7 

May 

29 

592.3 

Nov. 

27 

17.7 
18.7 

74.7 
73.7 
73.2 
72.5 
72.0 
71.8 
70.8 
69.0 
68.4 
68.0 
67.9 
68.0 
68.2 
68.3 
68.4 

66.4 
66.6 

39.2 
38.1 

34.0 

34.0 
53.8 

48.2 

46.7 

4.0 

2.0 
2.0 
2.1 
2.1 
1.8 

27.0 
27.1 

23.9 

23.6 


a  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  Y/ater  and  Power. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted, 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

YiTell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.   Elev. 

Date 

Feet 

R.P. 

Elev. 

Date 

Feet 

1935 

1935 

A-86-E-7 

Jan. 

3 

60.8 

A- 

-88b- 

■F-7 

May 

8 

14.0 

652.3 

Feb. 

7 

67.2 

cont. 

June 

18 

15,0 

May 

15 

66.2 

July 

9 

14.8 

July 

10 

65.5 

Aug. 

6 

15.2 

Sep. 

4 

64.9 

Sep. 

4 

15.2 

Oct. 

23 

64.4 

Oct. 

23 

15.1 

Dec. 

18 

63.8 

Dec. 

18 

14.4 

A-86f-E-7 

Jan. 

3 

101.6 

A- 

-89b- 

■E-8 

Jan. 

3 

55  ,6 

689.6 

Feb. 

7 

101.0 

627, 

.7 

Feb. 

7 

55.3 

May 

8 

99.2 

May 

8 

54,1 

May 

15 

99.1 

May 

15 

54.0 

Sep. 

4 

97.5 

Sep. 

4 

53.2 

Dec. 

18 

96.4 

Oct. 
Dec. 

23 
18 

53.0 
52,3 

A-87-E-7 

Jan. 

3 

34.3 

590. 

Feb. 

1 

33.0 

A. 

-89d- 

•E-8 

Jan. 

3 

49.3 

July 

3 

32.4 

620, 

.9 

Feb. 

7 

48.7 

Sep. 

4 

32.0 

May 

15 

47.2 

Oct. 

23 

31.7 

July 

10 

46.8 

Deo. 

18 

31.2 

Sep. 
Dec. 

4 
18 

46.5 
45.5 

A-87C-E-7 

Jan. 

3 

32.9 

592.7 

Feb. 

7 

32.5 

A- 

-90-E-8 

j£ai . 

3 

20.9 

Mar. 

27 

32.0 

570. 

1 

P&b. 

7 

18.8 

May 

8 

31.6 

May 

15 

18.6 

May 

15 

31.5 

July 

10 

18.7 

June 

18 

51.4 

Sep. 

4 

19.0 

Aug. 

6 

31.0 

Oct. 

23 

19.1 

Sep. 

4 

30.9 

Dec. 

18 

18.4 

Oct. 

23 

30.7 

Dec. 

18 

30.1 

•A- 

-91-F-8 

Jan. 

8 

24.0 

542, 

.8 

Fob. 

13 

23.5 

A-88-F-8 

Jan. 

3 

21.0 

Mar, 

6 

23.6 

547.7 

Feb. 

7 

20.6 

Apr. 

5 

24.2 

May 

1 

20.4 

May 

3 

23.7 

May 

15 

21.4 

May 

16 

23.6 

July  10 

21.2 

June 

6 

23.6 

Sep. 

4 

21.8 

July 

11 

24.0 

Oct. 

23 

21.7 

Aug. 

6 

24.2 

Dec. 

18 

20.6 

Sep. 
Oct. 

5 

10 

24.8 
24.8 

A-88b-F-7 

Jan. 

3 

15.5 

Nov. 

7 

25.0 

563.3 

Feb. 

7 

15,2 

Dec. 

12 

24.7 

May 

1 

14.8 

Dec. 

26 

23.9 

Measurenents  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

A-93-E-8 

Jan. 

5 

25.9 

A-98-E-10 

Feb.  21 

a   67.2 

560.6 

Feb. 

10 

27.4 

964.7 

Hay  10 

a  66.0 

Mar. 

20 

26.0 

Aug .   9 

a   63.7 

May- 

15 

25.4 

Nov.   1 

a   63.7 

July 

13 

29.9 

Sep. 

7 

27.9 

A-98a-F-10 

June  13 

34.0 

Oct. 

26 

27.7 

672. 

Nov. 

9 

26.7 

Nov. 

18 

26.6 

Dec. 

28 

26.2 

A-93L-E-8 

Jan. 

3 

27.3 

506.0 

Feb. 

May 

July 

Sep. 

Oct. 

Dec. 

7 
15 
10 

4 
23 
18 

26.2 

25.5 
28.0 
32.0 
32.5 
29.6 

a  Measurement  by  o-vmer. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  Pistric-f 
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SOUTH  COASTAL  BASIN  ir/ESTIGATION 

Records  of  Ground  Water  Levels  at  Wells 

in  District  "B" 


13 


D: 

Lst.R.P. 

Well  Number 

tc 

3  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1934* 

Feet 

B-4-H-5 

Dec.   5 

23.6 

231. 

1935 

Nov.  20 

11.6 

B-6C-H-6 

Apr.  30 

55.6 

274. 

Nov.  20 
1934 

64.0 

B-6d-H-6 

Dec.   3 

a 

105.2 

190. 

1935 

Apr.   1 

a 

105.4 

Dec.   2 

a 

105.1 

1934 

B-7d-I-6 

Dec.   3 

a 

150.2 

123.5 

1935 

May   6 

a 

149.8 

Dec.   2 

a 

151.6 

1934 

• 

B-lOm-I-6 

Dec.   3 

a 

77.6 

47. 

1935 

Apr.   1 

a 

75.5 

Dec.   2 

a 

78.0 

B-lOp-I-6 

Jan.   2 

64.6 

84.5 

Feb.  11 

64.9 

Mar.  12 

65.1 

Apr.  15 

65.2 

May   6 

64.8 

June  11 

65.0 

July  5 

65.5 

Aug.  20 

65.0 

Sep.  12 

65.3 

Dist.R.P 

Well  Niunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

B-lOp-I-6 

Oct. 

17 

66.0 

cont. 

Nov. 

12 

65.2 

Dec. 

3 

65.4 

3-14-G-8 

Apr. 

30 

28.0 

290. 

Nov. 

20 

28.9 

B-15-I-8 

Jan, 

2 

51.5 

112. 

Feb. 

11 

49.9 

Mar. 

11 

47.7 

Apr. 

15 

48.6 

May 

6 

47.9 

June 

11 

49.5 

July 

5 

50.6 

Aug. 

2 

51.4 

Sep, 

20 

52.6 

Oct. 

4 

52.8 

Oct. 

21 

t)  o  •  f? 

Nov. 

12 

52.7 

Dec. 

3 

52.1 

B-15a-I-8 

Apr. 

30 

86.6 

150. 

Nov. 

15 

87.8 

B-18a-H-9 

May 

31 

122.5 

232. 

Nov. 

15 

123.1 

B-19b-I-9 

Jan. 

2 

139.7 

201. 

Jan. 

23 

139.2 

B-21a-H-10 

May 

8 

85.5 

258. 

Nov. 

15 

85.4 

B-23-I- 
23. 


1934 


Dec.  11 


1935 


Jan. 

2 

Feb. 

11 

Feb. 

22 

Mar. 

18 

Apr. 

15 

May 

6 

28.7 


29.3 
28.6 
27.8 
28.2 
28,0 
28.2 


*  Correction  to  Bulletin  39-C. 

a  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  V/ater  and  Power. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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D 

ist.R.P. 

D 

ist.R.P. 

Well  Nimber 

t 

0  water 

Well  Number 

t 

0  water 

and 

s 

urface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1934 

Feet 

B-23-I-5 

June  1 1 

a 

28.5 

B-37-L-7 

Nov. 

13 

154.6 

cont . 

July  5 

a 

28.4 

150. 

Aug.   2 

a 

28.4 

1935 

Sep.  12 

a 

26.8 

Oct.  17 

a 

29.0 

Apr. 

15 

154.1 

Nov.  12 

a 

28.8 

Dec. 

27 

154.8 

Dec.   3 

a 

28.6 

1934 

B-25a-I-6 

July  11 

54.2 

48. 

Dec.   2 

53.5 

B-44-i:-8 
81. 

Dec. 

18 

83.8 

1934 

1935 

B-28-J-6 

Dec.   3 

81.2 

Apr. 

15 

84.5 

83.8 

1935 

Dec. 

19 

85.2 

1934 

Apr.   1 

81.4 

Dec.   5 

81.8 

B-44a-K-8 
78. 

Dec. 

18 

86.1 

1934 

1935 

B-28C-J-6 

Dec .   3 

131.5 

Apr. 

15 

85.8 

127'. 5 

1935 

Dec. 

18 

91.2 

B-44C-K-8 

Jan. 

2 

a 

62.6 

Apr.   1 

132.2 

60. 

Feb. 

11 

a 

62.2 

Dec.   5 

132.2 

I.Iar . 
Apr. 

11 
15 

a 
a 

62.4 
63.5 

1934 

toy 
June 

6 
11 

a 
a 

61.8 
63.0 

B-29b-I-6 

Dec.   3 

35.6 

July 

16 

a 

63.7 

31. 

Aug. 

20 

a 

64.1 

1935 

Sep. 
Oct. 

20 
21 

a 

a 

64.4 
64.3 

Apr.   1 

32.9 

Nov. 

12 

a 

64.2 

Dec.  5 

34.5 

Dec. 

3 

ft 

64.6 

B-33-K-6 

Apr.   1 

181.6 

B-46C-J-8 

Jan. 

9 

74.4 

173. 

July  1 

a 

181.2 

136. 

Apr. 

8 

73.9 

Nov.   1 

a 

181.5 

July 

16 

75.4 

Dec.  1 

180.0 

B-50-I-9 

Dec. 
Jan. 

13 
2 

76.1 
89.5 

155. 

Apr. 
Sep. 

8 

88.9 

24 

92.2 

a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  Los  Angeles  Department  of  ".'ater  and  Povrer  except  as  noted, 
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Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1935 


B-51a-J-8 
153. 

Jan.   2 
Mar.   5 
Apr .   8 
Oct.  22 

1936 

87.0 
87.0 
86.6 
88.2 

Jan .  6 

88.0 

1934 

B-51b-J-9 
139- 

Dec.  11 
1935 

78.2 

Jan.   2 
Apr.   8 
Oct.  22 

77.8 
77.2 
81.2 

1936 


Jan.   6 


1935 


78.5 


B-52-J-8 

Jan. 

9 

141.0 

174. 

Mar. 

8 

141.0 

Oct. 

22 

143.3 

Dec. 

6 

143.6 

B-52C-K-8 

Jan. 

7 

a 

148.0 

206. 

Apr. 

7 

a 

148.0 

July 

7 

R 

148.0 

Oct. 

7 

a. 

148.0 

B-52f-J-9 

Jan. 

24 

83.0 

136.3 

Mar. 

4 

83.7 

Oct. 

22 

89.7 

B-54-K-8 

Jan. 

7 

a 

152. 

135. 

Apr. 

7 

a 

152. 

July 

31 

a 

152. 

Aug. 

7 

a 

158. 

Aug. 

21 

a 

158. 

B-57-J-9 

Jan. 

7 

a 

76. 

125. 

Feb. 

7 

a 

74. 

Apr. 

7 

a 

75. 

July 

7 

a 

85. 

Sep. 

7 

a 

81. 

Oct. 

7 

a 

80. 

B-58-K-9 

Jan. 

22 

88c6 

131. 

B-58d-K-9 

Jan. 

7 

a 

84. 

120. 

Mar. 

7 

a 

83. 

May 

7 

a 

83. 

July 

7 

a 

88. 

A"g' 

7 

a 

93. 

Oct. 

7 

a 

93. 

B-60-J-9 

Jan. 

a 

84.0 

162. 

A])r. 

a 

78.0 

M8.y 

a 

82.0 

July 

a 

78.0 

Sep. 

a 

82.0 

Oct. 

a 

80.0 

1934 


1936 


B-60C-I-9 

Dec.   3 

100.6 

178. 

1935 

Apr.  12 

100.9 

Sep.  24 

102.2 

Nov.  12 

102.6 

Dec.   2 

102.6 

Jan.  6 


87.3 


1936 


Jan. 


102.8 


a  Measurement  by  ovmer  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
Measurements  from  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Power  except  as  noted, 
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Well   Number 
and 
R.P.    Kiev.' 


Date 


Dist.R.P. 
to  ivater 
surface 

Feet 


"ffell  Number 
and 
R.P.   Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  vreiter 
' surface 

Feet 


1935 


1935 


B-62C-K-9 

Apr.   8 

a 

67.0 

118. 

Oct.  15 

a 

72.9 

Nov.  20 

a 

72.8 

Dec.   2 

a 

70.8 

1936 


Jan. 

6 

a 

70.0 

1934 

B-66-J-10 

Dec. 

1 

be 

103. 

162. 

1935 

Jan. 

1 

be 

103. 

Mar. 

1 

be 

104. 

- 

May 

1 

be 

114. 

July 

1 

be 

123. 

Sep. 

1 

bcr 

117. 

B-66b-J-10 

Jan. 

11 

78.3 

158.5 

Feb. 

1 

78.3 

Feb. 

23 

78.1 

Mar. 

15 

78.0 

Apr. 

5 

78.0 

Apr. 

26 

78.2 

May 

17 

78.2 

June 

7 

78.5 

June 

28 

79.0 

July 

19 

79.4 

Aug. 

9 

79.6 

Aug. 

30 

79.9 

Sep. 

20 

80.0 

Oct. 

11 

80..  3 

Nov. 

1 

80.2 

Nov, 

22 

80.0 

Dec. 

12 

79.8 

1936 


B-69-K-9 

Jan.  11 

66.5 

Feb.   1 

Feb.  23 

Mar.  15 

Apr.  5 

Apr.  26 

May  17 

June   7 

June  28 

July  19 

Aug.   9 

Aug.  30 

Sep.  20 

Oct.  11 

Nov.   1 

Nov.  22 

Dec.  12 

1936 


Jan. 


79.8 


a  Measut^ment 
b  Measurement 
c  Measurement 
Measurements 


from  Los 
by  owner 
from  Los 
from  San 


36.1 
36.2 
35.9 
35.1 
35.8 
38.0 
41.6 
46.3 
52.4 
54.8 
53.7 
49.1 
51.1 
46.8 
45.0 
41.4 
39.7 


Jan. 

3 

39.9 

1935 

B-69d-L-10 

Mar. 

o 

f: 

31.4 

78. 

Oct. 

31 

a 

41.7 

Deo. 

16 

a 

36.9 

B-72e-K-10 

Jan. 

11 

c 

25.9 

107. 

Jan. 

24 

c 

25.8 

Feb. 

15 

c 

25.5 

Mar. 

6 

c 

25.6 

Apr. 

4 

c 

25.4 

]\'iay 

2 

G 

25.8 

June 

5 

C 

28.8 

July 

2 

C 

30.3 

Aug. 

1 

C 

32.1 

Sep. 

4 

c 

30.6 

Oct. 

3 

c 

30.9 

Oct. 

31 

c 

30.2 

Nov. 

27 

0 

27.8 

Dec. 

26 

c 

27.6 

Angeles  Department  of  lYater  and  Power. 

Angeles  County  Flood  Control  District. 
Gabriel  Valley  Protective  Association  excopt  as  noted-, 
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Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

192 

■A 

B-77d-J-ll 

Feb. 

9 

37.9 

115. 

Mar. 

2 

37.6 

Mar. 

24 

38.7 

Apr. 

13 

40.2 

May 

4 

41.6 

June 

15 

42.4 

July- 

6 

43.1 

July 

27 

44.3 

Aug. 

17 

44.9 

Sep, 

7 

45.0 

Sep. 

28 

44.7 

Oct. 

18 

44.1 

Nov. 

9 

42.3 

Dec. 

1 

41.2 

Dec, 

21 

40.7 

1935 

Jan.  11 
Feb.  1 
Feb.  23 
Mar.  15 
Apr.  5 
Apr.  26 
May  17 
June  7 
Juno  28 
July  19 
Aug.  9 
Aug.  30 
Sep,  20 
Oct,  11 
Nov.  1 
Nov.  22 
Dec.  12 

1936 

Jan .   3 

1934 


40.3 
40.1 
39.8 
39.3 
39.1 
39.6 
40.9 
42.4 
43.9 
44.7 
45.4 
44.9 
45.4 
44.1 
43.8 
42.3 
41.8 


41.3 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


140.5 


B-85-L-7 
92. 


B-87-M-7 
97. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


B-79-K-10 

Jan.  17 

a 

32.8 

cont. 

Apr.  17 

a 

32.2 

Nov.  14 

a 

39.2 

1936 

Jan.   2 

a 

36.5 

1934 

B-84-L-G 

l;ec.  18 

a 

151.0 

1935 


Apr. 

Nov. 


15 
7 


a 
a 


1936 


1934 


Dec.   3  b 


1935 


151.0 
150.7 


Feb.   5  a   150. f 


88.0 


Nov. 

13 

b 

98.2 

Jan. 

2 

b 

103.3 

Feb. 

11 

b 

103.0 

Feb. 

22 

b 

103.0 

Mar. 

29 

b 

102.9 

May 

6 

b 

103.1 

June 

11 

b 

103.4 

July 

16 

b 

103.6 

Aug. 

20 

b 

104.0 

Sep. 

20 

b 

103.9 

Oct. 

21 

b 

104.0 

Nov. 

12 

b 

103.8 

Dec. 

3 

b 

103.9 

B-79-K-10 
93. 


Dec.  19  a 


34.0 


a  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  Vfeter  and  lov/er. 
b  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


B-lOO-N-8 
82. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  ■water 
surface 
Feet 


B-90C-L-7 

Mar. 

2 

a 

108. 

96.6 

May 

2 

a 

108. 

June 

3 

a 

109. 

A\ig . 

1 

a 

111. 

Nov. 

1 

a 

111. 

1934 


Dec.    11 


1935 


99.3 


Jan.      2 

95.0 

Feb.    22 

95.1 

Mar.    18 

99.8 

Apr.    15 

95.6 

May       6 

93.3 

June   11 

95.8 

July     5 

96.5 

Au^.      2 

97.2 

Sep.    20 

98.2 

Oct.    21 

97.4 

Nov.    12 

98.9 

' 

Dec.      3 

96.8 

B-lOlb-L-8 

See   page 
1934 

21 

B-105a-M-8 

Dec.    26 

b 

71.0 

55. 

1935 

Apr .    15 

b 

71.4 

Dec.   12 

b 

71.8 

B-106-L-8 

Jan.     7 

a 

78. 

53. 

Apr.      7 

a 

78. 

June     7 

a 

70. 

July  31 

a 

91.2 

Aug.    21 

a. 

91. 

B-113a-M-9 

See   page 

22 

Well   Nvjnber 
and 
R.P.   Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


E-115b~N-9 

Apr. 

8 

b 

74.7 

43. 

Nov. 

1 

b 

78.0 

Dec. 

17 

b 

73.9 

B-115,?--N-9 

Jan. 

23 

a 

68.0 

35. 

Feb. 

20 

a 

70.8 

Feb. 

27 

a 

71.8 

Jfer. 

26 

a 

69,2 

lllay 

13 

a 

73.9 

May 

28 

a 

74.2 

J\me 

10 

a 

77.3 

Ji-'.ne 

23 

a 

7S,7 

July 

30 

a 

81.1 

Aug . 

12 

a 

60.8 

Sep. 

3 

a 

78,8 

Sep. 

30 

a 

79.0 

Oct. 

30 

a 

79.3 

B-116-L-10 

Jan. 

11 

c 

45,5 

81.3 

Feb. 

1 

c 

45,0 

Feb. 

23 

c 

44,5 

V&r. 

15 

c 

44,3 

Apr. 

5 

c 

44.0 

Apr. 

26 

c 

45.5 

May 

17 

c 

46.1 

June 

28 

c 

50.2 

July 

19 

c 

51.7 

Aug. 

oO 

c 

52.0 

Oct. 

11 

c 

51,0 

Nov. 

1 

c 

50.4 

Nov. 

22 

c 

48.8 

Dec, 

12 

c 

48.0 

1936 

Jon.   3 
Jan.  24 

1935 


47,6 
48,4 


B-116C-L-10 

Jan.    28 

a 

35.2 

68.5 

Feb.   28 

a 

34.5 

Mar.    28 

a 

33.5 

a  Measurement  by  ovmer, 

b  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Pov.-er. 

c  Measurement  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted, 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  ^/'reiter 
surface 
Feet 


Vfell  Nuniber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1935 


B-116C-L-10 

Apr. 

28 

a 

33.5 

B-122f-L-10 

July  19 

c 

29.7 

cont . 

June 

28 

a 

44.6 

cont. 

Aug.   9 

c 

30.2 

July 

28 

a 

43.9 

Aug.  30 

c 

29.4 

Aug. 

29 

a 

43.9 

Sep.  20 

c 

29.8 

Oct. 

1 

a 

47.6 

Oct.  11 
Nov.   1 

c 
c 

27.2 
26.6 

B-117-L-10 

June 

20 

81.2 

Nov.  22 

c 

23.3 

99. 

Doc.  12 

c 

22.7 

B-118e-M-10 

Mar. 

4 

b 

27.0 

1936 

29. 

Sep. 

11 

b 

39.4 

Jan.   3 

c 

21.5 

B-119-M-9 

Jan. 

11 

37.2 

Jan.  24 

Q 

22.4 

24. 

Jan. 

17 

35.3 

Feb. 

7 

37.0 

B-123e-M-10 

See  page 

23 

Mar. 

6 

37.0 

Apr. 

4 

36.8 

1935 

May 

2 

38.5 

June 

20 

39.5 

B-127g-M-10 

Mar,   6 

26.8 

July 

2 

39. 4 

27. 

Apr .   4 

27.0 

Aug. 

1 

41.3 

Oct.  31 

31.7 

Sep. 

4 

41.7 

Oct. 

3 

43.0 

B-127h-M-10 

Oct.  31 

74.5 

Oct. 

31 

41.3 

27. 

Nov. 

27 

38.4 

B-l?,8f-L-10 

Mar .   4 

b 

14.0 

B-119q-M-10 

Jan. 

10 

b 

25,9 

67. 

Oct.  31 

b 

22.5 

24. 

Mar. 
Dec. 

4 
18 

b 
b 

25.4 
28.8 

Dec.  16 
1934 

b 

19.2 

B-121b-L-10 

Mar. 

20 

b 

32.5 

65. 

Oct. 

31 

b 

48.2 

B-133b-0-8 

Dec.  26 

b 

9.8 

Dec. 

16 

b 

3y.i 

8. 

1935 

B-122f-L-10 

Jan. 

11 

c 

19.4 

63. 

Feb. 

1 

c 

19.1 

Mar.  20 

b 

11.0 

Feb. 

23 

c 

10.4 

Dec.  11 

b 

9.2 

Mar. 

15 

c 

17.9 

Apr. 

5 

c 

18.3 

B-133e-N-8 

See  page 

24 

Apr. 

26 

c 

19.5 

May 

17 

c 

20.6 

June 

7 

c 

24.5 

June 

28 

c 

27.2 

a  Measurement 

by  owner 

. 

b  Measurement 

from 

Los 

Ang' 

eles  Department  of  Wator  and 

Poi'/er. 

c  Measurement 

from 

San 

Gab 

riel  Vallej/ 

•  Protective  Association. 

Measurements  : 

from  Los  Ange 

les  County 

Flood  Control  Dls 

trict  except 

as  noted 
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D 

ist.R.P 

Vfell  Number 

t 

0  -water 

and 

S' 

urface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

B-134-N-9 

Jan. 

2 

60.6 

39. 

Jan. 

23 

60.1 

Feb. 

22 

67.2 

Mar. 

11 

61.5 

Apr. 

15 

63.9 

May 

6 

61.6 

June 

11 

65.5 

July 

5 

61.1 

Aug. 

20 

60.0 

Oct. 

21 

60.1 

Nov. 

12 

60.2 

Dec. 

3 

60.2 

B-134C-N-9 

Apr. 

8 

ab 

64,8 

30. 

Nov. 

25 

a 

52.3 

Dec. 

17 

a 

51.7 

B-135b-0-9 

May 

7 

a 

5.5 

5. 

Dec . 

17 

a 

6.0 

Dist.R.P. 

Yv'ell  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

B-136-N-10 

Jan. 

11 

11.4 

7. 

Jan. 

30 

11.4 

Feb. 

20 

11.1 

IJl&r. 

21 

11.2 

Apr. 

11 

12.0 

May 

2 

11.2 

June 

5 

12.0 

July 

O 

12.1 

Aug. 

1 

13.1 

Sep. 

4 

13.2 

Oct. 

5 

13,3 

Oct. 

31 

13.2 

Nov. 

27 

11.8 

Dec. 

26 

11.9 

B-136d-N-10 

Nov. 

5 

12.3 

10. 

a  MeasureiTient  from  Los  Angeles  Depp.rbrent   of  ?fe.ter  and   Pov;cr. 

b  Nos.    1,    2,   3,    10,   13,    14  pumping. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  e::cept  as  noted, 
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3-101b-L-8,  IIR.  DENARO.    MP  3. 
Log  available. 


Location  and  description--150  feet  north  of  Riverside-Redondo  Blvd., 

1000  feet  west  of  Western  Ave.,  Gardena. 
Reference  point — Top  of  casinf^,  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point — 46,  from  U.S.G.S.  topog.  by  D.V/.R. 
Depth  of  well--214  feet. 
Diameter  of  casing — 7  inches. 
Other  numbers  used--L.A.D.  of  Y>r.&  P.  No.  8-B-7;  L.A.  Co.  F.C.D.  Ho.  7811 


Dist.R.F.  Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  -mater  to  water  to  water 

surface  surface  surface 

Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

1930  1932  1934 


Oct..  24 

56.9 

Jan.  26 

52.2 

Feb.  28 

54.0 

Apr.  27 

54.4 

J- ne  28 

61.4 

1931 

July  26 
Oct.  31 

58.4 
56.8 

Dg.  .  26 

55.6 

Feb.  24 

50.8 

Dec.  29 

53.7 

1935 

May   27 

54.0 

July  27 

59.6 

1933 

Jan.  22 

55.1 

Aug.  27 

59.6 

I,fer.  20 

54.8 

Sep.  28 

57.9 

Feb.  27 

53.4 

Oct.  22 

60.4 

Oct.  29 

57.9 

Aug.  29 

58.8 

Dec.  11 

57.2 

Nov.  24 

55,8 

Oct.  23 

56.8 

Measurements  from  Los  Angeles  Department  of  V/ater  and  Power, 
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P.-113a-M-9,  IjOIIINGUEZ  ESTATE  NO.  2.   MAP  3. 
Log  available . 


Location  and  description — In  open  field  1300  feet  east  of  Avalon  Blvd.,  one 
mile  south  of  Victoria  St.,  2000  feet  east  of  Yfell  No.  1,  southeast  of 
Gardena . 

Reference  point — Top  of  casing,  2.0  feet  below  ground. 

Elevation  of  reference  point--ll,  from  U.S.G.S.  topog.  by  D.'".R. 

Use — Not  used. 

Depth  of  well--750  feet. 

lianetcr  of  casing — 12  inches. 

Other  nunbers  used— L.A.D.  of  VM-  P.  No.  7-A-46;  L.A.  Co.  F.C.L.  llo.  834A. 


Date 


1931 


Dist  .R .';" . 
to  water 
surface 

Feet 


Date 


1932 


List .R. P. 
to  water 
surface 
Feet 


Date 


1934 


Pist.R.F. 
to  water 
surface 
Feet 


Mar. 
June 
July 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 


4 
3 
7 
7 
4 
5 
4 
4 


35.8 
39.3 
40.8 

40.5 
39. 8 
38.7 
35.9 


Apr. 

7 

55.4 

June 

8 

58.5 

Aug. 

5 

41.2 

Nov. 

15 

38.8 

1933 


Mar. 
Aug. 

Nov, 


21 
3 


34.8 
42.5 

'lo.e 


Apr. 

9 

38.6 

Sep. 

17 

46.1 

Nov. 

5 

41.4 

1935 


Apr. 

15 

37.7 

Nov, 

1 

44.8 

Dec. 

18 

41.1 

Measurements  from  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Power, 
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B-125e-M-10,      DR.    DEL  AJ'O.      MP  3. 
Log  available. 


Location  and    description — 3600   feet   east    of  Alaraeda    St.,    4  mile   north   of 

Los  Angeles   St.,    sonth   of   Compton. 
Reference    point--Top   of   casing  at   ground. 

Elevation   of  reference   point  —  41,    from  U.S.G.S.   topog.   by  D.Vf.R. 
Depth   of  well~-156   feet. 
Diameter   of   casing--12   inches. 
Other  mimbers   \ised--L,A.r).    of  Vr.e"-  P.    No.    7-B-41;    L.A.    Uo.    F.C.D.    No.    894, 

Dist.R.P.  Mst.R.P.  Dist.R.P. 

to  T.'ra.ter  to  water  to  water 

surface  surface  surface 

Date      Feet  Date     Feet  Date     Feot 

1923  1934  1935 


Mar.  29 

10.6 

Oct. 

8 

30.0 

Jan.  10 

23.8 

Dec. 

10 

25.8 

Mar .   4 

21.8 

1931 

Nov.   1 
Dec.  16 

28.2 
26.6 

Mar.  27 

25.6 

July  7 

28.4 

Measurements   from  Los  Angeles  Department    of  Vfeter  and   Power , 
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B-133e-N-8,   CITY  OF  LOS  ANGELES,  LOMITA  NO.  1,  MAP  3. 

Log  available. 


Location  and  description— 1800  feet  north  of  Anaheim  Street,  2300  feet  east 

of  Pacific  Electric  Railway,  Y/ilmington. 
Reference  point — Top  of  pump  base,  1.0  foot  above  ground, to  and  including 

March  18,  1931;  then,  south  side  of  discharge  pipe  0.4  foot  higher. 
Elevation  of  reference  point — 19.4,  to  and  incl".ding  March  18,  1931;  then, 

19.8;  from  levels  of  L.A.D.  of  W.&  P. 
Use — Municipal. 
Depth  of  w©ll--716  feet. 
Diameter  of  casing--16  inches. 
Other  numbers  used--L.A.D.  of  YUlc   P.  Lomita  No.  1;  L.A.  Co.  P\C.D.  No.  301B, 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

to  ivater 

to  -ws-ter 

to  water 

surface 

surface 

surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1923 

1930 

1934 

Feb.  16 

47.0 

Aug.  27 

52.2 

Aug.  28 
Nov.  20 

51.4 
47.7 

1929 

1931 

Dec.  26 

44.8 

Apr.   8 

43.1 

Sep.  28 

a   51.4 

1935 

Nov.   7 

50.0 

Oct.  29 

b   54.2 

Jan.  22 

44.6 

1930 

1933 

Apr.   8 
Nov.  25 

44.1 
45.0 

Jan.  21 

46.7 

Nov.  20 

48.9 

Dec.  12 

44.3 

a  No.  4  pumping. 

b  Nos.  2  and  4  pumping. 

Measurements  from  Los  Angeles  Department  of  V7ater  and  Power, 
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SOTTTH  COASTAL  BASIN  INVESTIGATION 

Records  of  Ground  Vfeter  Levels  at  Wells 

In  District  "C" 


27 


D 

i St. R.P 

Well  Number 

t' 

0   water 

and 

S' 

urfaoe 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1935 

C-l-E-11 

Jan. 

2 

a 

231.8 

1163.4 

Feb. 

4 

a 

224.2 

Mar. 

4 

a 

215.9 

Mar. 

18 

a 

211.5 

Apr. 

15 

a 

206.8 

May 

29 

a 

199.9 

Aug. 

22 

a 

208.0 

Sep. 

26 

a 

206.4 

Oct. 

24 

a 

208.8 

Nov. 

18 

a 

208.0 

Nov. 

20 

a 

210.2 

Dec. 

17 

a 

213.0 

C-3-E-11 

Jan. 

2 

a 

294.6 

1201.7 

Feb. 

4 

a 

278.0 

Mar. 

4 

a 

267.3 

Mar. 

18 

a 

260.8 

Apr. 

4 

a 

258.4 

May 

7 

a 

258.1 

June 

6 

a 

248.1 

July 

2 

a 

248.5 

Aug. 

22 

a 

252.6 

Sep. 

26 

a 

257.2 

Oct. 

24 

a 

264.8 

Nov, 

20 

a 

268.0 

Dec. 

17 

a 

271.4 

C-5-E-11 

Jan. 

21 

144.6 

1069.7 

Feb. 

15 

126,6 

Mar. 

15 

112.7 

Apr. 

1 

111.8 

May 

15 

100.4 

June 

17 

103.3 

July 

15 

106.1 

Aug. 

15 

115.5 

Oct. 

1 

117.5 

Nov. 

1 

130.1 

1936 


Jan.  15 


134.1 


Dist.R.P 

Well  Nuin.ber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-7-E-11 

Jan. 

16 

184.7 

1109.7 

Feb. 

15 

174.3 

Mar. 

15 

163.3 

Apr. 

15 

159-2 

May 

15 

151.5 

June 

17 

148.8 

July 

15 

149.4 

Aug. 

15 

154.3 

Oct. 

1 

157.5 

Nov. 

1 

162.7 

Nov. 

15 

165.0 

C-ll-E-11 
1188.5 


1936 

Jan.  15 
Jan.  31 

1935 


1936 

Jan .   2 
Jan.  31 

1935 

Mar.  26 
July  2 

Nov.  18 


169.1 
171.9 


C-lO-E-11 

Jan. 

16 

127.6 

1046.2 

Feb. 

15 

121.5 

Mar. 

15 

115.0 

Apr. 

15 

110.1 

May 

15 

105.0 

June 

17 

100.2 

July 

15 

97.4 

Aug. 

15 

96.0 

Oct. 

1 

96.7 

Nov. 

1 

98.5 

Dec. 

2 

100.8 

Dec. 

16 

102.0 

103.4 
105.4 


282.9 
292.6 
291.6 


a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
Measurements  from  Pasadena  VJater  Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Well  Nimber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-12-E-11 

Nov. 

18 

222.4 

1129.2 

C-16-F-11 

Jan. 

16 

289.2 

916.7 

Feb. 

15 

287.9 

Mar. 

15 

286.5 

May- 

1 

287.6 

June 

1 

284.8 

July 

15 

283.2 

Aug. 

15 

282.4 

Oct. 

1 

281.5 

Nov. 

5 

285.2 

Dec. 

9 

284.5 

1936 


Feb. 

Feb. 


1935 


1936 


289.2 
287.6 


C-22-F-11 

Jan. 

16 

277.8 

899.8 

Feb. 

15 

276.7 

Mar. 

15 

275.0 

- 

Apr. 

15 

275.0 

May 

15 

274.4 

June 

17 

272.6 

July 

15 

270.9 

Aug. 

15 

269.8 

Sep. 

21 

270.9 

Oct. 

1 

270.4 

Nov. 

5 

276.7 

Dec. 

2 

274.7 

Jan.   2 
Feb.  1 

273.0 

272.6 

1935 

C-23-F-11 
685.7 

Aug.  16 

12.7 

C-38a-E-12 

1160.6 

July  2 
Nov.   8 

392.0 
397.5 

Vfell  Number 
and 
R.P.   Elev. 


C-40-E-12 
954.6 


Date 

1935 

Feb.  1 
Mar.  15 
Apr.  15 
May  15 
June  17 
Sep.  3 
Oct.  1 
Nov.  15 
Dec.  2 
Dec.  16 

1936 


1936 

Jan.   2 
Jan.  17 


Dist.R.P. 
to  v/ater 
surface 

Feet 


48.6 
44.0 
38.2 
35.9 
38.2 
47.5 
48.1 
47.5 
46.3 
45.2 


Jan, 

2 

45.8 

Jan. 

17 

46.3 

1935 

C-41-E-12 

Nov. 

6 

173.6 

890. 

C-42-E-12 

Nov. 

6 

320.6 

865. 

C-43-F-12 

Nov. 

6 

265.1 

800.5 

C-44-F-12 

Jan. 

16 

335.7 

879.0 

Feb. 

15 

335.7 

Mar. 

15 

335.2 

Apr. 

15 

335.2 

May 

15 

334.6 

June 

17 

355.2 

July 

15 

335.7 

Aug. 

15 

337.5 

Sep. 

16 

338.6 

Oct. 

15 

338.6 

Nov. 

15 

338.6 

Dec. 

16 

338.0 

336.9 
337.5 


Measurements  from  Pasadena  Water  Department. 
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lYell  Number 

anc] 

R.P.   Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P, 
to  -water 
surface 
Feet 


Vfell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  ivater 
surface 
Feet 


C-47-F-12 

July 

31 

a 

176.8 

698.8 

Nov. 

4 

a 

176.0 

C-49-F-12 

Jan. 

2 

b 

174.6 

719.8 

Apr. 

1 

b 

172.4 

July 

1 

b 

174.6 

Oct. 

1 

b 

176.9 

Dec. 

1 

b 

176.9 

C-52a-F-12 

Jan. 

16 

a 

249.4 

791.2 

Feb. 

15 

a 

249.0 

Mar. 

15 

a 

248.4 

Apr. 

15 

a 

248.2 

May 

15 

a 

247.9 

June 

17 

a 

249.8 

July 

15 

a 

250.0 

Aug. 

15 

a 

252.3 

Oct. 

15 

a 

252.8 

Nov. 

15 

a 

253.1 

Dec. 

2 

a 

252.6 

Dec. 

16 

a 

252.4 

1936 

Jan .   2  a 
Jan.  17  a 

1935 


251.5 
252.1 


C-56-F-12 

Jan .   1 

153. 

709.0 

Apr.   1 

154. 

July  1 

161. 

Oct.   1 

165. 

Dec.   1 

162. 

1933 

C-58-F-12 

Feb.   8 

132. 

704.6 

1935 

Jan.  1 

147. 

Feb.   1 

150. 

Apr.   1 

149. 

C-5e-F-12 
cont. 

June 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

1 
1 
1 
1 
1 

153. 
156. 
157. 
158. 
160. 

1936 

Jan. 

1 

158. 

1935 

C-62-F-12 
667.8 

Jan. 

Mar. 

May 

Aug. 

Oct, 

Nov. 

Dec. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

183. 

178, 

175. 

195. 

209. 

198.5 

194.5 

1936 

Jan. 

1 

191.5 

1935 


C-65-F-12 

Jan. 

1 

139. 

593.4 

Mar. 

1 

138. 

May 

1 

155. 

Aug. 

1 

141. 

Oct. 

1 

137, 

Nov. 

1 

136.5 

Dec. 

1 

135. 

C_74-F-12 

June 

4 

a 

148.7 

676.5 

Aug. 

13 

a 

151.7 

Nov. 

8 

a 

152.5 

C-76-F-12 

June 

4 

a 

145.8 

666.4 

Nov. 

4 

a 

151.9 

a  Measurement  from  Pasadena  Water  Department. 

b  Measurement  from  owner. 

Measurements  from  Alhambra  Water  Department  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.    Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P, 
to  Twater 
surface 
Feet 


Well  Number 
and 
R.P.   Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  TNater 
surface 
Feet 


C-82-F-13 
590.5 


Jan.  16 
Feb.  15 
Mar.  15 
Apr.  15 
May  15 
June  17 
July  15 
Aug.  15 
Sep.  16 
Got.  15 
Nov.  15 
Dec.  2 
Dec.  16 

1936 

Jan.  2 
Feb.   1 

1935 


1936 

Jan.   2 
Feb.   1 


74.4 
74.7 
74.4 
72.6 
76.4 
84.2 
88.8 
94.3 
89.9 
89.9 
87.2 
85.3 
80.4 


79.0 
80. 7 


C-86-F-13 

Jan. 

16 

98.0 

619.3 

Feb. 

15 

97.7 

Mar. 

15 

96.6 

^ 

Apr. 

15 

96.6 

May 

1 

96.2 

May 

15 

97.1 

June 

17 

107.7 

July 

15 

110.8 

Aug. 

15 

111.8 

Sep. 

16 

109.2 

Oct. 

15 

109.5 

Nov. 

15 

108.5 

Dec. 

106.2 

Dec . 

16 

105.2 

C-96-F-13 

Jan. 

2 

a 

78.8 

579.2 

Feb. 

4 

a 

75.8 

Mar. 

4 

a 

74.7 

Apr. 

15 

a 

70.4 

May 

7 

a 

70.2 

June 

20 

a 

76.1 

July 

18 

a 

78.0 

Sep. 

26 

a 

78.9 

Oct. 

24 

a 

76.1 

Dec. 

19 

a 

70.6 

C-98-F-13 

Oct. 

30 

216.5 

724.2 

C-lOl-F-13 

Oct. 

30 

99.3 

602.4 

C-102-F-i4 

July 

30 

18.3 

594.1 

Oct. 

30 

20.7 

C-103-F-13 

Nov. 

10 

130.6 

626. 

C-106-F-12 

Aug. 

7 

150.8 

707.5 

Nov. 

14 

149.4 

C-lll-F-11 

Mar. 

14 

203.8 

776.4 

Apr. 

22 

204.2 

Aug. 

12 

207.6 

Sep. 

20 

208.7 

Nov. 

5 

209.4 

C-119-F-12 

Jan. 

3 

b 

121.5 

661. 

Apr. 

1 

b 

121.5 

June 

1 

b 

121.0 

Aug. 

1 

b 

126.0 

Oct. 

1 

b 

126.0 

Dec. 

1 

b 

126.0 

104.2 
104.6 


1936 


Jan. 


1   b 


11.5 


a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District 

b  Measurement  from  owner. 

Measurements  from  Pasadena  Water  Department  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1936 


C-120-F-12 

Feb. 

1 

a 

174.0 

C-201- 

•G- 

12 

Jan. 

10 

Cu  £..  •  O 

645.6 

Apr. 
June 

1 
1 

8. 

a 

163.0 
164.5 

con-t 

1   « 

Aug. 

1 

a 

160.0 

1934 

Sep. 

1 

a 

158.5 

Oct. 

1 

a 

166.5 

C-202- 

■  G- 

•12 

Nov. 

7 

310.1 

Dec. 

1 

a 

173.5 

560. 

,6 

Dec. 

29 

308.6 

C-130-F-13 

Jan. 

1 

b 

180.0 

1935 

674.5 

Feb. 

15 

b 

174.0 

Ma  r . 

15 

b 

168.9 

Jfer. 

1 

307.6 

Apr. 

15 

b 

165.5 

Apr. 

12 

306.1 

May 

17 

b 

163.0 

May 

24 

304.6 

June 

15 

b 

169.5 

July 

6 

305.1 

July 

9 

b 

168.8 

Aug. 

16 

304.5 

Aug. 

1 

b 

174.6 

Oct. 

18 

304.0 

Sep. 

9 

b 

177.0 

Dec. 

20 

304.0 

Oct. 

15 

b 

173.7 

Oct. 

30 

b 

174.5 

1936 

C-200-P-13 

Jan. 

18 

209.9 

Jan. 

10 

304.0 

481.6 

Mar. 

1 

209.6 

Apr. 

12 

208.9 

1935 

May 

24 

208.0 

July 

6 

207.3 

C-204- 

-G- 

•12 

Jan. 

18 

226.5 

Aug. 

16 

206.8 

478, 

.9 

Mar. 

20 

c 

225.4 

Sep. 

28 

206.4 

May 

3 

c 

224.7 

Oct. 

18 

206.2 

July 

21 

226.6 

Nov. 

8 

206.1 

Oct. 

18 

226.7 

Nov. 

30 

205.8 

Dec. 

20 

225.2 

Dec. 

20 

205.8 

C-206- 

-G- 

•12 

Jan. 

2 

d 

281.2 

1936 

534, 

.6 

Feb. 

4 

d 

281.0 

Mar. 

4 

d 

281.0 

Jan. 

10 

205.7 

Apr. 
June 

4 
11 

d 
d 

279.3 
278.2 

1935 

July 

10 

d 

277.9 

Aug. 

22 

d 

278.2 

C-201-G-12 

Jan. 

18 

253.6 

Sep. 

10 

d 

277.5 

* 

Feb. 

8 

253.4 

Oct. 

31 

d 

277.5 

Nov. 

8 

253.8 

Nov. 

27 

d 

278.0 

Dec. 

20 

249.5 

Dec  . 

17 

d 

277.7 

*  R.P.  elevat 
a  Measurement 

b  Measurement 
c  By  mercury 
d  Measurement 
Measurements 


ion  506.1  to  and  including  February  8,  1935,  then  503.8 

from  owner. 

from  Pasadena  T/ater  Department. 
gage. 

from  Los  Angeles   County  Flood    Control 
from   San   Gabriel   Vallev  Protective  Ass 


District . 
iociation  except 


as  noted, 
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D: 

Lst.R.P 

Well  Number 

t( 

3  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

De.te 
1935 

Feet 

C-212-H-12 

Jan. 

18 

27.3 

283.6 

Feb. 

8 

27.0 

Mar. 

22 

26.4 

May 

3 

26.0 

June 

15 

26.4 

Aug. 

16 

27.2 

Oct. 

18 

27.8 

Nov. 

8 

28.0 

Dec. 

20 

28.5 

1936 

Jan. 

10 

28.7 

1935 

C-214-G-13 

Jan. 

18 

107.2 

370.8 

Mar. 

22 

103.7 

May 

3 

100.9 

June 

15 

100.3 

Sep. 

6 

100.6 

Sep. 

27 

101.2 

Oct. 

17 

101.0 

Nov. 

8 

100.8 

C-219-<}-13 

Jan. 

16 

a 

131.8 

384. 

Feb. 

6 

a 

131.3 

Mar, 

5 

a 

130.6 

Apr. 

16 

a 

129.5 

May 

14 

a 

129.5 

June 

11 

a 

130.5 

Oct. 

28 

a 

132.8 

C-223-G-13 

Jan. 

17 

47.2 

306.2 

Feb. 

28 

44.3 

Apr. 

11 

41.1 

May 

22 

38.1 

July 

5 

38.8 

Sep. 

5 

39.6 

Oct. 

17 

40.3 

Nov. 

29 

40.9 

Dec. 

19 

40.9 

1936 


Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


C-230a-H-13 
278.3 


-234-H-13 
244.3 


C-236-H-13 
258.8 


C-237W-H-13 
240. 


C-239-H-13 
228. 


Jan. 


41.0 


Date 

1935 

Jan.  15 
Feb.  7 
Mar.  21 
May  23 
July  5 
Sep.  5 
Oct.  17 
Nov.  29 
Dec.  19 

Jan.  17 
Mar.  21 
May  2 
July  5 
Sep.  5 
Nov.  7 
Nov.  29 
Dec.  19 

Jan.  17 

Mar.  21 

May  2 

June  13 

Aug.  15 

Oct.  17 

Nov.  7 

Nov.  29 

Dec.  19 

Jan.  17 

Feb.  28 

Apr.  11 

May  23 

July  5 

Aug.  15 

Oct.  17 

Nov.  29 

Dec.  19 

Jan.  17 
Feb.  28 
Apr.  11 
May  23 
July  5 
Sep.  5 
Oct.  17 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


26.7 
24.8 
22.8 
21.6 
23.2 
24.9 
25.1 
25.6 
25.8 

9.1 
8.1 
7.9 
8.5 
9.1 
9.0 
8.7 
8.7 

18.8 
15.8 
13.4 
12.1 
13.1 
13.3 
13.6 
13.4 
13.3 

11.2 
10.3 
9,0 
8.4 
8.6 
9.9 
9.0 
8.4 
8.4 

12.8 

12.7 
12.0 
12.0 
12.4 
12.7 
12.5 


a  Measurement  from  Lo 
Measurements  from  San 


s  Anp;eles  County  Flood  Control  D 
Gabriel  Valley  Protective  Assoc 


istrict . 
iation  except 


as  noted. 
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V/ell  KuBiber 

and 
•  R.P.  Elev. 


Date 


Idst.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1935 


■C-239-H-13 
(  cont. 

•C-240q-I-13 
211.2 


Nov.   7 
Dec.  19 


•C-241-F-14 
417.0 


Jan. 
Feb. 

Mar. 
Apr. 
July 
Oct.  7 
Dec.  16 


7 
4 

4 
1 
1 


Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
June 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 


7 
4 
4 
1 
3 
19 
2 
7 

4 
o 

23 


1936 
Jan.  13 
1935 


1936 


Jan. 


12, 

.5 

12, 

.2 

4, 

.3 

4 

.2 

4, 

.0 

3, 

.6 

4, 

.3 

4.3 
3.6 

151.9 
151.5 
150.2 
148.5 
144,3 
142.7 
142.6 
;L42.7 
142,9 
143.0 
143 . 2 


143.3 


C-242-F-14 

Jan. 

17 

141.8 

404.3 

Feb. 

28 

138.4 

Mar. 

21 

132.6 

Apr. 

11 

129.8 

May 

2 

126.8 

June 

15 

125.8 

Aug. 

16 

127.6 

Sep. 

27 

129.9 

Nov. 

7 

133.8 

Dec. 

19 

131.9 

131,7 


C-243-F-14 

Jan. 

17 

152.3 

414.5 

Feb. 

28 

146.8 

Mar. 

21 

141.8 

Apr . 

11 

138.1 

May 

2 

134,9 

May 

23 

131.9 

.     July 

5 

132.5 

■     -f^ug. 

15 

.      134.8 

Oct. 

17 

138.2 

Nov. 

29 

140.0 

Dec, 

19 

140.6 

1936 


Jan. 


141.0 


1935 


C-243a-G-14 

Jan. 

20 

a 

132.9 

395. 

Feb. 

3 

a 

131,8 

Mar . 

2 

a 

123.8 

Apr. 

1 

a 

117.4 

. 

May 

14 

a 

110.6 

. 

June 

3 

a 

110.6 

July 

9 

a 

113.4 

Oct. 

28 

a 

124.8 

C-244-G-14     . 

Apr. 

30 

a 

110.7 

383.3 

May 

14 

a 

109.2 

June 

3 

a 

107.4 

July 

9 

a 

106.5 

Oct. 

28 

a 

108.0 

C-249-G-14 

Jan, 

12 

a 

73.0 

332.3 

Feb. 

2 

a 

70.7 

Mar. 

1 

a 

62.4 

Mar. 

15 

a 

60.0 

Apr. 

n 

a 

£5.7 

May 

22 

a 

48.6 

July 

2 

a 

5tj.5 

Sep. 

4 

a 

60.6 

Oct . 

28 

a 

63 ,3 

Nov. 

21 

a 

64.1 

Dec. 

17 

a 

64.6 

a  Measureinent  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-251h-G-14 

Jan. 

17 

61.2 

314. 

Feb. 

28 

57.6 

Mar. 

21 

53.1 

Apr. 

11 

49.2 

May- 

2 

46.9 

June 

13 

44.1 

Aug. 

15 

49.2 

Oct. 

17 

50.9 

Nov, 

29 

52.8 

Dec. 

19 

a 

C-253J-H-14 

Jan. 

17 

45.3 

294.9 

Feb. 

28 

41.4 

Apr. 

11 

36.3 

May 

2 

34.3 

June 

13 

31.4 

Aug. 

15 

34.0 

Oct. 

17 

36.3 

Nov. 

29 

37.0 

Dec. 

19 

37.2 

1936 

Jan. 

9 

37.3 

• 

1935 

C-259-H-14 

Jan. 

17 

40.3 

292.0 

Feb. 

28 

36,4 

Apr. 

11 

32.2 

May 

23 

29.2 

July 

25 

31.4 

Sep. 

5 

32.4 

Oct. 

17 

32.9 

Nov. 

7 

33.1 

Nov, 

29 

32.4 

Dec  . 

19 

34.2 

1936 


Jan. 


32.5 


Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-262-H-14 

Jan.  17 

63.4 

320.1 

Feb.  28 

60.3 

Apr.  11 

54.6 

May   2 

52,3 

June  13 

49,4 

' 

July  25 

51.7 

Sep.  27 

53,8 

Nov.   7 

54.1 

Dec.  19 

54.1 

C-266-H-14 
294.5 


1936 

Jan.   9 

1935 

Jan.  17 
Feb.  28 
Apr.  11 
May  2 
June  13 
July  25 
Sep.  5 
Oct.  17 
Nov.  29 
Dec.  19 

1936 

Jan.   9 

1935 


277-F-15 

Jan. 

17 

631.9 

Feb. 

28 

Apr. 

11 

June 

13 

Aug. 

15 

278-F-15 

Jan. 

17 

635.2 

Feb. 

28 

Apr. 

11 

May 

23 

Aug. 

15 

•  Oct. 

17 

54,0 


35.0 
32.9 
29.7 
28.5 
31,6 
34.0 
33.1 
30.7 
29.0 
28.7 


38.6 


29.4 
26.4 
26.5 
28.3 
36.0 

14.5 
14.0 
14.0 
14.8 
28.3 
39.7 


a  Well  filled  with  sand  to  approximately  47  feet. 
Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association, 
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Dist.R.F. 

Well   Miimber 

to  \vater 

and 

surface 

R.P.    Llev. 

Date 
1935 

Feet 

C-278-F-15 

Nov. 

7 

41.7 

cont . 

Nov. 

29 

43.2 

Dec. 

18 

41.4 

1936 

Jan. 

9 

41.4 

1955 

C-280-F-15 

Jan. 

17 

41.1 

591,2 

Feb, 

23 

55.8 

Apr. 

11 

37.2 

June 

13 

39.9 

Aug. 

15 

48.5 

Sep. 

27 

61.1 

Nov. 

i 

76.0 

Nov. 

29 

83.0 

Dec. 

18 

86.3 

1936 

Jan. 

9 

88,4 

19; 

55 

C-281-F-15 

Jan, 

17 

82.2 

595. 

Feb, 

28 

62.1 

Apr. 

11 

67.0 

May 

66.8 

June 

13 

72.8 

July 

25 

85.2 

Sep. 

5 

103.2 

Oct, 

17 

119.3 

Nov, 

7 

125.7 

Nov, 

29 

Sealed   vril 

C-282-F-14 

Jan, 

17 

202,5 

465.1 

Feb. 

8 

200.8 

Feb. 

28 

196.7 

Mar. 

21 

190.6 

Apr. 

11 

186.5 

July 

5 

180.2 

July 

26 

181.5 

Sep. 

5 

184.4 

Oct. 

17 

189.8 

Nov. 

29 

189.2 

De  ■-; . 

19 

109.9 

Well  Nm-.ber 

and 

R.P.  Elev. 


C-285-F-16 
685. 


Date 

1935 

Jan.  17 

Feb,  28 

Apr.  11 

June  13 

July  5 

Aug •  15 

Oct;,.  17 

Nov,  7 

Nov,  29 

1936 


1936 


Jan. 


1935 


concrete 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


22.2 
24.5 
36.1 
45.7 
63.4 
83,0 
66.3 
82.9 


Jan. 

9 

80.2 

1935 

C-291-G-14 

Jan. 

17 

111.5 

371.5 

Feb. 

28 

103.9 

Apr , 

11 

P4,5 

May 

23 

88,2 

July 

5 

91.1 

Se-). 

5 

96.2 

Ccf  . 

17 

98.8 

I:OV. 

7 

99.6 

I  oc. 

19 

100.6 

101.1 


294a-G-15 

Jan. 

7 

126.8 

387.8 

Feb. 

4 

124,5 

Mar, 

4 

119.2 

Apr. 

1 

112.7 

1-ay 

6 

107.3 

June 

3 

104.4 

July 

1 

105.2 

Auj^. 

107.8 

Sep. 

2 

110.3 

Oct. 

7 

112.4 

Nov, 

4 

115-4 

Dec. 

2 

114.2 

Dec. 

23 

114.6 

Dec. 

30 

114.8 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association: 
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Vfell   Number 
and 
R.P.   Elev. 


C-294a-G-1.5 
cont . 


Date 

1936 

Jan.      6 
Jan.   13 

1935 


Dist.R.P. 
to  \TOter 
surface 
Feet 


114.7 
114.8 


C-295-G-15 

Jan. 

17 

130.0 

392.7 

Feb. 

7 

128.0 

Mar. 

21 

120.1 

Apr. 

11 

115.6 

May 

2 

112.6 

June 

13 

108.5 

July 

25 

110.6 

Sep. 

5 

119.4 

Oct. 

17 

116.6 

Nov. 

29 

117.6 

Dec. 

19 

117.9 

"fell   Number 

and 

R.P.   Elev. 


C-307-H-15 
cont . 


C-309-K-lb 
320.3 


1936 


Date 

1935 

May  23 
July  5 
Sep.  5 
Nov.  7 
Dec.    19 

Jan.  17 
Feb.  7 
Feb.  28 
Mar.  21 
Apr.  11 
May  2 
June  13 
July  25 
Sep.  5 
Oct.  17 
Nov.  7 
Dec.    19 


Dist.R.P. 
to  vrater 
surface 
Feet 


88.8 
87.0 
87.0 
86.6 
86.4 

G1.7 
60.9 
60.1 
58.7 
57.2 
55.7 
55.6 
61.5 
57.3 
55.6 
55.5 
53.9 


Jan. 


116.4 


1936 


1935 


C-300-H-15 

Jan. 

7 

142,0 

407.2 

Feb. 

4 

140.9 

Mar. 

4 

138.9 

Apr. 

1 

135.6 

June 

3 

127.4 

July 

22 

125.6 

Sep. 

2 

127.0 

Oct. 

7 

127.9 

Nov. 

4 

128.4 

Dec. 

2 

128.9 

Dec. 

23 

129.1 

1936 


Jan.  13 

1935 

C-307-H-15 

Jan.  17 

357.2 

Feb .   7 

Feb.  28 

Mar.  21 

Apr.  11 

129.3 


97.1 
96.6 
95.7 
94.6 
92.8 


Jan .   9 

1935 

C-312-H-15 

Jan .  17 

342.3 

Feb.   7 

Feb.  28 

Apr.  11 

May   2 

June  13 

July  25 

Sep.   5 

Nov.   7 

Nov.  29 

Dec.  19 

1936 

Jan .   9 

53.6 


78.8 
77.6 
76.1 
71.4 
69.4 
69.4 
79.1 
71.4 
71.1 
70.3 
70.2 


69.8 


Measurements   from  Sc-n  Gabriel   Valley  Protective  Association. 
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Well  Ninnber 
R.P.  Elev. 


C-323-F-16 
693.3 


Date 


1935 


C-317-I-15 

Jan.  17 

331.0 

Feb.   7 

Feb.  28 

Apr.  11 

June  13 

July  25 

Sep,   5 

Oct.  17 

Nov.   7 

Nov.  29 

List. R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


48.7 
47.9 
47.1 
45.5 
44.2 
47.6 
48.4 
47.4 
46.8 
46.3 


Dec.  19 


1936 


1934 


Nov. 
Dec . 
Dec. 


15 

6 

27 


b 
b 
b 


46.0 


Jan. 

9 

45.6 

1935 

C-320-F-16 

Jan. 

3 

a 

11.0 

754.7 

Feb. 

7 

s 

10.6 

Apr. 

3 

a 

9.7 

May 

14 

a 

9.1 

June 

3 

a 

10.8 

July 

9 

a 

15.8 

Sep. 

20 

a 

40.7 

Oct. 

14 

a 

43.9 

Oct. 

28 

a 

34.5 

C-322-F-16 

Jan. 

10 

a 

14.4 

694.6 

Feb. 

4 

a 

12.0 

Mar . 

4 

a 

12.4 

Apr. 

'7 

a 

13.3 

May 

7 

a 

18.8 

June 

5 

a 

24.8 

July 

10 

a 

46,9 

Sep. 

25 

a 

66.0 

Oct. 

14 

a 

90.8 

Oct. 

30 

a 

94.6 

74.7 

59.7 

6.8 


Dist.R.P 

?fell  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1935 

C-323-F-16 

Jan. 

17 

6.2 

cont. 

Feb. 

7 

8.6 

Feb. 

28 

5.0 

Mar. 

21 

5.8 

Apr . 

11 

12o8 

May 

23 

13.4 

Oct. 

17 

96.4 

Lee. 

19 

100.9 

C-328-F-16 

Feb. 

7 

16.2 

671.4 

Feb. 

28 

13.7 

Apr, 

11 

IS.O 

May 

2 

27.2 

July 

5 

39.7 

Sep. 

5 

63.0 

Oct. 

17 

75.6 

Nov. 

7 

81.9 

1936 


Jan , 


1935 


1936 


Jan. 


88.3 


C-333-F-16 

Ma  r . 

26  a 

26.8 

644.9 

Apr. 

2  a 

19.9 

C-334-F-16 

Jan. 

17 

42.1 

630.0 

Feb. 

7 

20.4 

Feb. 

28 

13.3 

Mar . 

25 

10.3 

May 

6 

16.1 

June 

13 

20.1 

July 

5 

27,9 

Sep. 

5 

54.6 

Oct. 

17 

68.3 

Nov. 

7 

72.4 

Nov. 

29 

75.2 

Dec. 

19 

77.5 

80.4 


a  Measureraent  from  Los  Anseles  County  Flood  Control  District. 

b  Spreadinr,  W8.ter.   (Correction  to  Bulletin  39-C.) 

Measurements  from  San  Oabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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YlTell  Niorber 
and 
P.. P.   Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  wp.ter 
surface 
F'eet 


V/ell  Number 
e.nd 
R.P.   f^lev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  wB-ter 
surface 
Feet 


1935 


1935 


C-335-G-16 

Jan. 

17 

265.6 

538.2 

Feb. 

7 

258.6 

Feb. 

28 

254.0 

Mar. 

21 

245.6 

Apr. 

11 

239.9 

May 

23 

235.0 

July 

5 

237.5 

Auj;. 

15 

244.7 

Oct. 

17 

251,5 

Nov. 

7 

252.7 

Nov. 

29 

253.8 

Dec. 

19 

255.0 

C-343-i:-l6 

Aug. 

5 

195.9 

cont . 

Oct. 

7 

192.3 

Nov. 

4 

190.7 

Dec. 

9 

189.1 

Dec. 

30 

189.6 

1936 

Jan .      6 
Jan.    13 

1935 


188.5 
189.0 


1936 


Jan. 


1935 


255.0 


C-337-G-16 

Jan. 

17 

292.6 

657. 

Feb. 

28 

292.3 

Mar. 

21 

291.8 

Apr. 

11 

291.3 

May 

23 

290.2 

July 

5 

288.8 

' 

Aug. 

15 

287.6 

Sep. 

5 

287.1 

Oct. 

17 

286.6 

Nov. 

7 

286.2 

Nov. 

29 

285.9 

Dec. 

19 

285.8 

C-338-G-16 

Jan. 

17 

248.3 

534.4 

Feb. 

28 

245.5 

Mar. 

21 

243.5 

Apr. 

11 

242.3 

May 

23 

238.5 

July 

5 

237.3 

C-343-H-16 

Jan. 

7 

197.0 

477.9 

Feb. 

4 

195.7 

Mar. 

4 

194.3 

Apr. 

1 

192.1 

May 

27 

188.2 

July 

1 

194.4 

C-354-H-16 

May 

13  a   177.4 

483.4 

C-360-G-ie 

Jan. 

7 

194.2 

462.4 

Feb. 

4 

191.9 

Mar. 

4 

188.0 

Apr . 

1 

182.3 

May 

6 

175.8 

July 

1 

170.6 

Oct. 

14 

178.7 

Nov. 

4 

179.2 

Dec. 

2 

180.0 

Dec. 

16 

180.3 

C-362-G- 
* 


15 


1936 


Jan.      6 


1935 


180.7 


Jan. 

17 

234.9 

Feb. 

7 

230.7 

Feb. 

28 

225.7 

Mar. 

21 

219.4 

Apr. 

11 

214.2 

May 

2 

211.3 

May 

23 

208.8 

June 

13 

207.1 

July 

25 

210.2 

Sep. 

5 

215.5 

Oct. 

17 

219.6 

Nov. 

n 
i 

220.5 

*  R.P.   elevation  499.7   to  Pnd    including  Ji'ne    13,    Vj6o  ,   then   499.5. 

a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Well  Nwiiber 
anr! 
R.P.    Elev. 

Date 

DiGt.R.F. 
to  wt'.ter 
surface 
Feet 

1935 

C-362-G--15 
oout . 

Nov,    29 
Dec.    19 

221.4 
221.8 

Well    Niuiiber 
and 


R, 


^lev. 


C-399-G-16 
625. 


Tiate 


1935 


Apr.    10 
Me.v        7 


Dist.R.P. 
to  iv6.ter 
3urfacre 
Feet 


a     313.1 
a      310.8 


1936 


Jan .      9 

1935 

C-367-F-15 

Jan.    17 

549.0 

Feb.      8 

Feb.    28 

Mar.    21 

Apr.    11 

May        2 

June    13 

Aug.    15 

Oct.    17 

Nov.      7 

Nov.    29 

Dec.    19 

22'^,.  4 


284.7 
277.6 
269.0 
260.2 
256.3 
254.2 
251.1 
260.7 
269.3 
270.7 
271.9 
272.5 


C-401-F-lb 
882. 

C-401C-F-16 
704. 


Hey     15      a      153.7 


17 
28 
11 
23 
5 
15 


Jan, 
Feb. 
Apr. 
May 
July 
Aug. 
Sep.  27 
Oct,  17 
Nov.  7 
Nov.  29 
Dec.    19 

1936 

Jen.      9 


274.5 
273.6 
272.9 
271.7 
270.4 
269.2 
268.1 
267.8 
267.3 
267.0 
266  ,.6 


2C6, 


1936 


1935 


Jan.      9 

272.3 

C- 

-404&-F-17 
1116. 

LI&.y 

14 

a 

28.7 

1935 

c- 

-405-F-17 

Jan. 

4 

a 

424.0 

C-376-G-11 

Jan.    18 

262,0 

950. 

Feb. 

1 

a 

422.9 

552.0 

Mar.    22 

262.1 

Mar. 

1 

a 

421.8 

Apr,    12 

261.9 

Apr . 

1 

a 

420.0 

May        3 

262.6 

May 

7 

a 

419.8 

June    15 

261.2 

June 

3 

a 

419.9 

Aug.    16 

260.5 

July 

3 

a 

421.2 

Oct.    18 

260.1 

Aug. 

1 

fi_ 

421.5 

Nov,      8 

260.7 

Oct. 

1 

a 

420.3 

Nov.    30 

259.9 

Dec.    20 

259.6 

192 

:6 

1936 

Jan. 

2 

<a 

418.1 

Jan.    10 

259.4 

1935 

C-415-F-17 
870. 


May      14     a      l''5.4 


a   Meapurerient    from  los  Angoles    Co'.  nty  Flooci    Control   '.istrict. 

Measurements   from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as   noted. 
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Well  Kur.be r 
and 
R.P.  Elev. 


C-4E6a-F-17 
896. 


C-429a-F-17 
773.0 

C-430b-?-17 
715. 

C-432-G-17 
739.9 

C-437-G-17 
795.6 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


Mar .  6  a 

Apr.  12  a 

May  15 

May  14 


Ma^ 


14 


May  28 

May  14 
1936 

Jan .  3 1 
1935 


C-446a-G-17 
881. 


1935 

Jan.  8 
Feb.  19 
Mar.  18 
Apr.  10 
May  7 
June  12 
July  22 
Au^.  14 
Sep.  17 
Oct.  15 


97. 3 
91.0 
91.5 

99.8 


101, 


77.2 


120.3 


137.0 


C-444b- 

•G- 

•17 

Mar.      8 

a 

249. 

742. 

Apr.    12 
May      13 

a 

248. 
247. 

Nov.    21 

a 

264. 

Dec.    30 
1936 

266. 

Jan.  15  a   260. 


94.6 
94.6 
95.5 
94.5 
94.6 
94.9 
95.0 
95.1 
95.2 
95.1 


V>fell  Number 
end 
R.P.  Elev. 


G-446a-G-17 
cont . 


C-44€3-G-17 
865. 


C-446e-G-18 
935. 

C-452C-G-17 
672.2 


C-453-G-17 
531.1 

C-498-G-18 

1045.1 


Date 
1936 
Jan.  31 

1935 

Mar.  26 

May  7 

Oct.  15 

Nov.  20 

Apr.  17 
Dec.  31 


Dist.R.P. 
to  wster 
surface 

Feet 


96.; 


238.6 
238.1 
248.6 
249.2 

226.0 
226.0 


¥&r.  6  a  183.5 
Apr.  12  a  183.2 
May  13     182.2 


1936 
Mar.  10 

1935 
May  13 

Dec.  31 


a   186.4 


85.3 


300.0 


C-498b-F-18   See  page  61 


C-500-G-16 
1029.0 


Feb.  9 
Mar.  12 
Apr.  15 
Apr.  29 
July  15 
Aug.  7 
Sep.  16 
Oct.   1 

1936 

Jan.  15 


170.9 

169.4 
166.9 
165.9 
167.9 
170.9 
171.9 
172.9 


175.9 


a   Measurement   from  Division  of  Vfeter 
Measurements  from  Los  Angeles  County 


liesources . 

Flood   Control  District  except  as  noted 
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Well  Nimber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  vra.ter 
surface 
Feet 


C-504-G-18 

Mar.   6 

a 

373.9 

1112.8 

May   22 

b 

377.0 

June  29 

378.0 

AuK.  17 

378.2 

Oct.   6 

390.  Dry 

Nov.  20 

378.0 

1936 


Jan .   5 

378.0 

1935 

C-509-F-18 

Jan.  22 

b 

261.9 

1169.4 

Feb.  26 

b 

261.4 

Mar.  19 

b 

261.1 

Apr.  24 

b 

260.7 

May  15 

b 

260.9 

June  12 

b 

260.5 

July  23 

b 

261.1 

Aug.  14 

b 

260.9 

Sep.  17 

b 

260.8 

Oct.  15 

b 

261.0 

1936 


Jan. 

31 

b 

260.9 

1935 

C-512b-G-18 

I.iay 

17 

b 

99.9 

983. 

C-514-G-18 

Oct. 

15 

b 

168.0 

975, 

C-522-G-18 

May 

13 

b 

64.8 

930. 

C-522a-G-17 

Mar. 

26 

b 

97.2 

902. 

Kay 

7 

b 

96.9 

C-534-G-18 

May 

22 

b 

147.1 

1002.5 

June 

29 

147.3 

Aug. 

17 

147.5 

Oct. 

6 

147,6 

Well  Nur-.ber 

r.nd 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Dist.R.P 

to  water 

surface 

Feet 

C-534-G-18 
cont. 

Nov.  30 
Dec.  31 

147.5 
b   147.8 

C-545-F-18 
1122.5 

Feb.   8 
May  20 
June  29 
Au:;.  17 
Oct.   6 
Nov.  30 

1936 

348.1 
331.8 
337.5 
341.4 
365.5 
351.1 

Jan .   5 

340.4 

1935 

C-547-G-18 
1120. 

May   20 
1936 

314.0 

Jan .   5 

348.0 

1935 

C-581C-G-18 
1025, 

i;ay   11 
Dec.  31 

b   309.5 
b   360.0 

C-586e-G-18 
1061. 

May   20 
June  29 
Aun.  17 
Oct.   6 
Nov.  30 

1936 

436.3 
448.8 
457.5 
461.7 
454.8 

Jan.   5 

449.2 

1935 

C-593a-G-19 
1153. 

May  21 
Auf.  17 
Oct.   6 

292.0 
318.0 
306.0 

1936 


Jan, 


353.0 


a  Measurement  from  Division  of  ¥fe.ter  Resources. 

b  Measurement  from  Los  kn^^eles   County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  La  Verne  Protective  Association  except  as  noted. 
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V/ell  Number 
and 
R.P.   Elev. 


Date 


Dist.R.F. 
to  water 
surface 

Feet 


Vfell   Niunber 
and 
R.P.   Elev. 


Date 


Dist.R.F. 
to  vater 
surface 
Feet 


1935 


1935 


C-595-G-19 

May 

20 

a 

203.0 

1134.3 

June 

29 

a 

205.4 

Aug. 

17 

a 

205.8 

C-603b-G-19 

May 

20 

a 

391.0 

1093.5 

June 

29 

a 

417.0 

Aug. 

17 

a 

426.0 

C-611-G-19 

Apr. 

13 

314.0 

1044.0 

Oct. 

6 

a 

363.0 

Dec. 

31 

367.0 

C-612a-G-18 

May 

20 

a 

219.5 

1018. 

June 

29 

a 

223.4 

Aug. 

17 

a 

226.9 

C-627-G-19 

May 

22 

253.6 

1230. 

June 

29 

a 

279.0 

Aug. 

17 

a 

288.6 

Oct. 

6 

a 

300.4 

Nov. 

30 

a 

293.9 

Dec. 

4 

294.8 

C-656h-F-20 

Mf.y 

15 

20.1 

1831.0 

Dec. 

30 

41.8 

C-656i-F-20 

Jan. 

22 

d 

16.3 

2064. 

Dec. 

5 

44.0 

Dec. 

30 

43.8 

C-658-G-2C 

Feb. 

3 

197.5 

1482.5 

Mar. 

6 

169.9 

Apr. 

2 

187.6 

May 

6 

181.8 

May 

31 

180.7 

C-6E9C-G-20 

May 

6 

b 

134.8 

1423.3 

June 

14 

b 

144.3 

July 

20 

b 

146.6 

Sep. 

5 

b 

155.6 

Sep. 

29 

b 

154.6 

Oct. 

27 

b 

155.7 

Dec. 

1 

b 

148.8 

1936 


1936 


Jan. 


143.4 


* 

Jan. 

6 

235.1 

1935 

C-655d-F-19 
1374.7 

May 

20 

b 

232.9 

C-655q-F-19 
1530.9 

May 
Deo. 

22 
3 

34.6 

44.5 

C-655W-F-20 
1523. 

May 
Dec. 

26 
3 

170.2 
158.8 

C-656-F-20 

1545. 

May 

Sep. 

Oct. 

5 
29 
27 

b 
b 
be 

211.6 
223.8 
237.5 

C-656a-F-20 

1632.7 

May 

Dec. 

15 
30 

184.1 
223.2 

C-659--G-20 
1315.6 


1935 

Jan.  18 
Feb.  1 
Mar.  1 
Apr.  5 
Ifey  3 
May  17 
June  7 
July  5 
Aug.  16 
Sep.  13 
Oct.  11 
Dec.      5 


1936 


Jan, 


88.9 
88.3 
79.0 
66.4 
50.5 
46.9 
55.5 
56.6 
57.3 
67.4 
69.6 
80.5 


82.5 


a  Measurement  from  La  Verne  Protective  Association. 

b  Measurement  from  Pomona  Valley  Protective  Association. 

c  Rimped  recently. 

d  Water  level  raised  by  spreading. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted, 
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Well  Number 
and 
R.P.    Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  viB.ter 
surface 
Feet 


C-653i-G- 

•20 

Mar. 

26 

203.6 

1511.8 

May 

5 

194.9 

Sep. 

29 

174.5 

Oct. 

27 

183.0 

Dec. 

1 

178.4 

Dec. 

30  a   179.0 

C-660C-G- 

■19 

Mar . 

25 

190.1 

1317. 

May 

20 

192.4 

June 

14 

206.5 

July 

20 

213.6 

Sep. 

5 

219.8 

Sep. 

29 

222.6 

Oct. 

27 

225.4 

Dec. 

1 

225.8 

1936 

Jan. 

11 

216  o3 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

C-664-G-20 

Jan .  1 1 

416.1 

cant. 

1935 

C-665-G-20 

Mar, 

1  i 

?.   262.0 

1150. 

C-670e-G-19 

May 

6 

228.8 

978.8 

June 

14 

229.5 

July 

20 

240.3 

Sep. 

4 

249.8 

Sep. 

29 

248.0 

Oct. 

27 

276.8 

Dec. 

1 

245.0 

1936 

Jan. 

11 

Covered 

1935 


1935 


C-660k-G-19 

Feb. 

1 

a 

222  =  7 

1306. 

Mar. 

1 

a 

217.8 

Apr. 

5 

a 

211.3 

May 

3 

a 

206.4 

June 

7 

a 

220.1 

July 

19 

a 

227.5 

Aug. 

16 

a 

228.2 

Sep. 

13 

a 

228.3 

Oct. 

11 

a 

228.8 

Dec. 

5 

a 

227. C 

C-663-G-19 

May 

20 

257.7 

1147, 

Oct. 

27 

271.0 

Dec, 

1 

273.0 

C-664-G-20 

May 

6 

393.1 

1301. 

May 

22 

a 

396.8 

Sep. 

5 

419.2 

Sep. 

29 

421.0 

Oct. 

27 

424.0 

Dec. 

1 

419.0 

Doc. 

30 

a 

418.2 

C-673-H-19 

Jlay   21 

a 

183.3 

899.7 

Lee.   4 

a 

188.0 

G-678d-H-19 

J 'ay   24 

b 

54,2 

796. 

1936 

Jan.  29 

b 

lb7.4 

1935 

C-678k-H-19 

Apr.  29 

a 

101.4 

807.5 

Oct.  13 

b 

107.5 

1936 


Jan.  29 


103.3 


a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  Fistrict. 

b  Measuremert  from  Chino  Basin  Protective  Association. 

Measuremonts   from  ■'omona   Valley  Protective  iissociafciyn   except  as   noted. 
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Well  Number 
anci 
R.P.   Elev. 

Date 
1935 

Dist.R.r 
to  water 
surface 

Fe_et_ 

C-682p-l-19 
781. 

Apr.    29 

May      21 
Sep.    25 
Oct,    13 

1936 

69.7 

74.8 

87.2 

a        80.3 

Jan.    29 

a        76.0 

1935 

C-683b-II-19 
785. 

May      24 
Oct.    13 

a        59.1 
a        63.5 

1936 

Jan.  29  a 

1935 

Jan.  11 
Feb.  15 
Mar.  15 
Apr.  19 
]V!ay  17 
June  7 
July  12 

C-701C-I-17   See  pape  62 


C-701-I-17 
525. 


62.5 


36.0 
33.7 
32.1 
30.5 
29.5 
30.4 
34.6 


C-703-H-18 


Mar . 

May 

Oct. 


6 
24 

13 


b 
a 
a 


123.7 
122.4 
120.1 


C-703C-H-18 
765. 


1936 

Jan.  29 

1935 

Mar.  8 
Apr.  12 
I.:ay   24 


a   127.9 


b 
b 
a 


10J.7 
lOo.O 
105.6 


Dist.R.P 

iVell   Nujnber 

to  water 

and 

surface 

R.P.   Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-703c-H-ie 

Oct.    13 

a      110.4 

corit. 

Nov.    21 

b      110.8 

1936 


Jan. 

15 

b 

110.8 

Jan. 

29 

a 

110. G 

1935 

C-704-K-18 

Hay 

21 

70.1 

704.0 

C-70r -11-17 

May 

21 

51.5 

641.8 

C-705a-I-17 

May 

21 

28.3 

606.5 

C-707-I-17 

May 

20 

14.4 

455. 

C-712-J-16 

May 

20 

36.8 

480.5 

Oct. 

20 

37.1 

C-713-I-16 

May 

20 

71.5 

405. 

Oct. 

29 

72.7 

C-714-J-15 

June 

24 

7.3 

467. 

Oct. 

29 

7.4 

C-803g-I-12 

Feb. 

21 

c 

41.8 

183. 

Apr. 

4 

c 

39.1 

Kay 

16 

c 

37 . 1 

June 

27 

c 

^tO.4 

Aug. 

8 

c 

45.3 

Sep, 

19 

c 

43.9 

Oct, 

31 

c 

50.2 

Nov. 

21 

c 

oO.l 

Dec. 

14 

c 

49.4 

R.I  .  changed.   Nevr  elevation  774. 

Jvoasurement  from  Chino  Basin  Protective  Association. 

Measurement  from  Division  of  V/ater  Resources. 

MeKsurer.ient  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 


L'easurements  from  Los  Angeles  County  Flooc'  Control  District  except  as  noted. 
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D: 

ist.R.r . 

Well  N\anber 

t: 

3  water 

and 

surface 

R.F.  Elev. 

Dete 
1935 

Feet 

C-e03r-I-12 

Feb. 

21 

66.0 

211. 

Apr. 

4 

60.0 

June 

6 

71.2 

Auf;. 

8 

79.6 

Sep. 

19 

82.2 

Oct. 

10 

62.8 

Oct. 

31 

83,1 

Nov. 

21 

85.6 

Dec. 

14 

79.7 

1936 

Jan . 

2 

74.5 

1934 

C-H04t-I-13 

Dec. 

3 

a 

55.1 

181.5 

1935 

Jan. 

7 

a 

45.6 

Feb. 

4 

a 

44.1 

Mar. 

12 

a 

39.4 

Apr. 

1 

a 

39.5 

May 

1 

a 

38.2 

June 

3 

a 

57.1 

Aug. 

8 

a 

44.2 

Sep. 

3 

a 

50.9 

Oct. 

7 

a 

53.8 

C-807-I-12 

Feb. 

21 

89.8 

212. 

Apr. 

4 

86.8 

Apr. 

25 

81.3 

June 

6 

88.8 

Aug, 

8 

96.7 

Sep. 

19 

Covered 

C-608-I-12 

Feb. 

21 

92.8 

191. 

Apr. 

4 

90.5 

June 

6 

87.6 

Aug. 

8 

88.6 

Sep. 

19 

90.4 

Oct. 

31 

92.0 

Nov. 

21 

92.4 

Dec. 

14 

93.0 

Well  Nviinber 

and 

R.F.   Elev. 


C-810-I-11 
217.9 


C-814-I-13 
178. 


C-819-J-13 
150. 


C-e25g-J-12 
137, 


C-827-J-12 
143.2 


Date 

1935 

Jan.  10 
Feb.  21 
Apr.  4 
June  6 
Aug.  8 
Oct.  10 
Oct.  31 
Nov.  21 
Dec.    13 


21 

4 

16 

27 


Feb. 
Apr . 
May 
June 
Aug.  8 
Oct.  10 
Oct. 
Nov. 
Dec. 


31 

21 
13 


Dist.R.P. 
to  wEiter 
surface 
Feet 


127.6 
128.0 
128,2 
128.4 
134.2 
138.1 
138,6 
139.3 
138.4 

58.6 
54.2 
50.0 
53.6 
61.1 
65.0 
65,9 
66,2 
65.6 


Feb.  20  a 

Mar.   7  a 

Apr .   4  a 

May   9  a 

June   6  a 

July  25  a 


Jan.  14 
Feb.  5 
Mar.  12 
Apr.  17 
May  27 
June  24  a 
July  29  a 
Oct.  30  a 

Feb.  21 
Apr.  4 
May  16 
June  27 
Sep,  19 
Oct.  10 
Nov,  21 
Dec.  13 


21.8 
21.2 
20.9 
19.4 
19,6 
20.8 

57,2 
56.7 
55.6 
54.6 
54.1 
55,3 
56.5 
58,0 

58.7 
57,2 
55.8 
55,2 
57.0 
57.6 
58.3 
58.2 


a  Measurement  from  Los  Angeles  County 
Measurements  from  San  Gabriel  Valley  I 


Flood  Control  District. 

rotective  Association  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  -water 

T^ell  Number 

to  ^vater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-828-J-12 

Feb. 

21 

53.4 

C-853-K-13 

Nov.  21 

53.2 

129. 

Mar. 
Aug. 

14 
29 

62.9 
63.8 

cont. 

Dec.  13 

53.2 

Oct. 

10 

57.8 

1936 

Oct. 

31 

54.7 

Dec. 

13 

54.4 

Jan.   2 

51.8 

C-829J-J-11 

Oct. 

19 

a   52.6 

1935 

127.7 

C-853a-K-13 

Feb.  21 

69.8 

C-848-K-12 

Mar. 

6 

36.6 

126.3 

Apr.   4 

69.1 

106.5 

Apr. 

17 

35.6 

May  16 

68.8 

June 

5 

39.1 

Aug.   8 

73.0 

Aug. 

7 

42.0 

Oct.  10 

74.0 

Oct. 

2 

43.5 

Oct.  31 

73.3 

Nov. 

6 

41.9 

Nov.  21 

72.9 

Dec. 

4 

40.2 

Dec.  13 

72.6 

Dec. 

24 

39.5 

1936 


Jan.   8 

1935 

C-852-K-13 

Feb.  21 

98.5 

Apr.   4 

June  6 

Aug.   8 

Oct.  10 

Nov.  21 

Dec.  13 

1936 

Jan.   2 

38.9 


42.0 
41.1 
45.8 
52.1 
50.3 
47.4 
46.1 


45.4 


1935 


C-853-K-13 

Mar.  18 

48.9 

110. 

Apr.   4 

48.3 

May  16 

49.9 

July  18 

58.0 

Sep.  19 

55.7 

Oct.  31 

55.2 

C-860a-L-12 


C-661-L-12 
86.3 


1936 

Jan.   2 

1935 

Feb.  21 
Mar.  14 
Apr.  25 
June  27 
Oct.  10 
Oct.  31 
Nov.  21 
Dec.  13 

Feb.  21 
Apr.  4 
May  16 
July  18 
Oct.  31 
Nov.  21 
Dec.  13 

1936 

Jan.   2 


72.2 


28.0 
27.3 

30.9 
44.7 
40.3 
39.8 
34.2 
32.2 

25.3 
24.7 

34.0 
44.4 
38.7 
30.6 
30.8 


28.3 


a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protectix'e  Association  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Nujnber 

to  -mater 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-872-K-11 

Feb. 

21 

28.0 

C-877i-L-ll 

Mar . 

4 

a    16.1 

96.4 

Mar. 

14 

27.4 

70. 

Oct. 

31 

a    23.5 

Apr. 

25 

28.9 

Dec. 

16 

a   19.3 

June 

G 

37.6 

Aug. 

8 

40.2 

C-885C-L-11 

Ma  r . 

15 

5.6 

Sep. 

19 

40.6 

58. 

Apr , 

26 

8.0 

Oct. 

10 

36.0 

June 

7 

13.7 

Oct. 

31 

35.0 

July 

19 

21.7 

Nov. 

21 

31.5 

Sep. 

20 

19.0 

Dec, 

13 

31.0 

Nov. 
Nov. 

1 
22 

16.0 
10,8 

1936 

Dec, 

12 

10.3 

Jan. 


50.2 


1936 


1935 


Jan. 


9.9 


C-872a-K-ll 

Mar. 

6 

87. 

Apr. 

3 

June 

5 

Aug. 

7 

Oct. 

2 

Dec. 

4 

Dec . 

31 

1936 


Jan.   8 


1935 


1936 


Jan. 


19.8 
19.8 
28.9 
32.8 
29.6 
23.5 


1935 


22.4 


14.9 


C-885e-L-ll 

Mar. 

15 

62. 

Apr. 

5 

June 

7 

July 

19 

Sep. 

20 

Nov. 

1 

Nov. 

22 

Dec. 

12 

1936 


Jan. 


-894-L-13 

61.7 


1934 

Nov.  30 
Dec.  20 


4.4 

4.6 

17.0 

23.8 

20.2 

16.8 

9.7 

8.4 


i.l 


C-877d-L-ll 

Mar.  15 

9.7 

70. 

Apr.   5 
June   7 

10.2 
21.2 

1935 

Aug.   9 

26.4 

C-891-L-13 

Apr.  29 

b 

18.4 

Oct.  11 

22.9 

60. 

July   1 

b 

40.9 

Nov.   1 

21.1 

Aug.  23 

b 

44.2 

Nov.  22 

16.6 

Oct.  24 

b 

32.9 

Dec.  12 

15.8 

25.1 


a  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  ^•''"ater  and  Povrer. 

b  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  District. 

c  Correction  to  Bull'-tin  39-C. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Di 

LSt.R.P. 

Di 

.St. R.P, 

Vfell  Nupber 

to  water 

Vfell  Nur.be r 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-894-L-13 

Jan. 

31 

20.8 

C-900-M-13 

Aug. 

8 

39.8 

cont. 

Mar. 

14 

19.7 

cont. 

Oct. 

10 

34.7 

Apr. 

25 

21.8 

Oct. 

31 

53.0 

June 

6 

33.9 

Nov. 

21 

26.4 

July 

18 

43.7 

Dec. 

13 

21.6 

Sep. 

19 

40.9 

Oct. 

31 

35.5 

C-900h-M-13 

Apr, 

25 

a 

9.4 

Nov. 

21 

30.4 

40. 

June 

27 

a 

35.5 

Dec. 

13 

27.6 

Aug. 
Oct. 

20 
15 

a 
a 

35.8 
27.1 

C-896-L-13 

Mar. 

14 

10.6 

46.9 

Apr. 

25 

12.4 

C-902a-L-ll 

Mar. 

15 

10.0 

June 

6 

26.0 

56. 

Apr. 

26 

10.6 

Aug. 

8 

38.3 

June 

7 

13.9 

Oct. 

10 

31.4 

Aug. 

9 

19.0 

Oct. 

31 

28.2 

Oct. 

11 

19.1 

Nov. 

21 

23.1 

Nov. 

1 

18.8 

Dec. 

13 

19.2 

Nov. 
Dec. 

22 

12 

15.5 
15.6 

1936 

C-908b-M-12 

Jan. 

14 

b 

27.2 

Jan. 

2 

18.2 

45. 

Apr. 
June 

13 
13 

b 
b 

21.7 
27.5 

1935 

Aug. 

1 

b 

42.1 

Nov. 

1 

X. 

37.8 

C-896e*-M-13 

Mar. 

15 

a 

15.7 

Dec. 

26 

b 

33.1 

53.6 

Apr. 

26 

a 

17.4 

June 

27 

a 

34.2 

C-909-N-13 

Mar. 

15 

a 

4.1 

Aug. 

22 

a 

42.2 

21.8 

Apr. 

30 

a 

4.6 

Oct. 

22 

a 

32.8 

July 
Aug. 

18 
27 

a 
a 

20.2 
28.1 

C-897k-M-13 

Mar. 

15 

a 

15.4 

Nov. 

4 

a 

18.8 

45.2 

Apr. 

26 

a 

19.8 

June 

27 

a 

31.9 

C-909C-M-12 

Feb. 

16 

14.3 

Aug. 

22 

a 

36.9 

35.6 

Apr. 

24 

13.0 

Oct. 

15 

a 

27.6 

June 
Aug. 

5 
14 

19.9 
32.2 

C-899i-M-13 

Apr. 

25 

a 

9.9 

Oct. 

2 

28.0 

41. 

June 

27 

a 

30.9 

Nov. 

6 

24.3 

Aug. 

22 

a 

38.8 

Dec. 

4 

20.8 

Oct. 

15 

a 

28.0 

Dec. 

31 

17.6 

C-900-M-13 

Jan. 

10 

16.0 

1936 

45.2 

Feb. 

23 

13.9 

Apr. 

4 

13.0 

Jan. 

8 

16.8 

June 

6 

23.1 

a  Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District. 

b  Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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D: 

ist.R.P. 

D: 

ist.F.P 

Well  Number 

ti 

D  water 

?fell  Niant 

ler 

t( 

3  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1935 

1935 

C-910b-0-13 

May- 

3 

0.1 

C- 

■911f-0- 

■12 

Nov. 

16 

8.7 

8.1 

July 

18 

5.5 

cont . 

Dec. 

14 

5.5 

Aug. 

26 

7.7 

Doc, 

28 

4.8 

Nov. 

5 

8.6 

C- 

•912b-0- 

•13 

Feb. 

9 

16.8 

C-910d-0-12 

Apr. 

19 

25.7 

33.2 

Mar. 

16 

16.8 

36. 

May 

3 

25.6 

Apr. 

18 

16.3 

July 

19 

31.6 

May 

18 

16.3 

Aug. 

27 

36.5. 

June 

15 

24.7 

Nov. 

5 

43.9 

July 
Aug. 

13 
17 

25.5 
31.3 

C-910n-0-12 

May 

3 

9.6 

Sep. 

14 

32.1 

8.4 

July 

19 

6.2 

Oct. 

14 

30.2 

Aug. 

27 

9.8 

Nov. 

2 

30.1 

Nov. 

5 

10.3 

Nov. 
Dec. 

23 
7 

27.2 
24.6 

C-911-0-13 

Feb. 

21 

a 

3.3 

Dec. 

28 

22.2 

12,0 

Apr. 

4 

a 

2.6 

June 

6 

a 

4.6 

C- 

-912c-0- 

•13 

Jan. 

10 

a 

10.4 

Aug. 

8 

a 

10.7 

21.4 

Feb. 

23 

a 

8.6 

Sep. 

19 

a 

11.2 

Apr . 

4 

a 

7.9 

Oct. 

31 

a 

11.7 

June 

6 

a 

13.6 

Nov. 

21 

a 

10.4 

Aug. 

29 

a 

24.8 

Dec. 

13 

a 

8.1 

Oct . 
Oct. 

10 
31 

a 

a 

22.0 
22,1 

1936 

Nov. 

21 

a 

18.4 

Dec. 

13 

a 

14.7 

Jan, 


7.0 


1935 


1936 


Jan. 

2  a 

13.7 

C-911b-N-13 

May 

2 

0.3 

14. 

July 

18 

6.9 

1935 

Aug. 

27 

11.6 

Nov. 

4 

15.5 

C-912e-0-13 

Apr, 

19 

1.6 

17.6 

May 

3 

1.1 

C-911f-0-12 

Feb. 

16 

+0.2 

July 

12 

9.6 

8.0 

Mar. 

16 

+0.7 

An;;. 

26 

12.9 

Apr . 

14 

+0.8 

Nov. 

4 

25.1 

May 

11 

0.1 

June 

15 

2.0 

C-912h-N-13 

Mar. 

19 

9.9 

July 

18 

4.8 

25.4 

May 

2 

10.4 

Aug. 
Sep. 

17 
14 

7.5 
8.4 

July 

18 
27 

25.6 

Aug. 

30.0 

Oct. 

14 

8.2 

Nov. 

4 

16.7 

a  Measurement  from  San  Gabriel  Valley 
Measurements  from.  Orange  Gounty  Hood 


I rotective  Association. 

Control  T^vistrict  except  a;:  noted. 
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D 

ist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Number 

t 

0  vretter 

V/ell  Number 

to  -water 

ancf 

surface 

and 

surface 

R.r.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-913C-M-11 

Mar. 

6 

a 

37.4 

C-929f-L-ll 

Aug.   7 

49.2 

38. 

Apr. 

4 

a 

37.4 

cont . 

Oct.   2 

51.3 

May 

2 

a 

37.0 

Nov.   6 

48.1 

June 

5 

a 

37.2 

Dec.   4 

44.7 

July 

2 

a 

37.2 

Dec.  31 

41.5 

Aug. 

1 

a 

37.3 

Sep. 

4 

a 

37.3 

1936 

1936 

Jan,   8 

40.5 

Jan.  30  a 


38.6 


193f 


1935 

C-938C-N-11 

Feb. 

6 

14.0 

26.1 

Mar. 

6 

13.4 

C-914b-N-12 

May 

2 

b 

18.3 

Apr. 

10 

12.6 

36.9 

July 

18 

b 

26.0 

June 

5 

15.6 

Aug. 

27 

b 

30.6 

Aug. 

7 

21.7 

Nov. 

5 

b 

28.7 

Sep. 
Oct. 

25 
9 

22.4 
20.8 

C-916-N-12 

Feb. 

27 

a 

14.5 

Nov. 

6 

20,6 

29.9 

Apr. 

11 

a 

11.0 

Dec. 

4 

19.4 

June 

5 

a 

13.3 

Dec. 

31 

18.2 

Oct. 

3 

a 

22.8 

Nov. 

27 

a 

19.1 

1936 

Dec. 

26 

a 

19.5 

Jan. 

8 

17.6 

C-926-M-11 

Ma  r . 

13 

56.0 

70.4 

May 

1 

61.4 

1935 

July 

3 

76.4 

Sep. 

25 

88.2 

C-940b-N-12 

Jan. 

11 

12.0 

Nov. 

6 

86.8 

* 

Feb. 

23 

10.8 

Dec. 

4 

78.9 

Apr. 

26 

8.2 

Dec. 

31 

72.6 

June 
Aug. 

7 
30 

11.7 
23.3 

C-927a-N-14 

May 

3 

b 

35.4 

Oct. 

11 

21.0 

55.1 

July 

9 

b 

51.7 

Nov. 
Nov. 

1 
22 

19.9 
17.9 

C-927C-N-14 

May 

3 

b 

30.9 

Dec. 

12 

15.9 

48.3 

July 

11 

b 

46.3 

Oct. 

25 

b 

45.6 

1936 

C-929f-L-ll 

Mar. 

6 

33.2 

Jan. 

3 

14.9 

57. 

Apr. 
June 

17 

5 

31.8 

40.1 

*  R.P.  changed.  New  elevation  24.0. 

a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

b  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  District, 

Measurements  from  'San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Tfell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


C-942a-K-14 

Mar, 

14 

a 

67.7 

C-950d-M-13 

Mar. 

15 

12.1 

144. 

Apr. 

25 

a 

66.4 

50.9 

Apr . 

25 

14.2 

June 

6 

a 

70.1 

June 

27 

23.8 

Aug. 

9 

a 

77.2 

Aug. 

20 

28.6 

Sep. 

19 

a 

77.5 

Oct. 

14 

Sealed 

Oct. 

10 

a 

76.6 

Nov. 

21 

a 

73.6 

C-960e-M-13 

Apr. 

25 

17.7 

Dec. 

13 

a 

73.0 

49.2 

June 
Aug. 

27 
20 

39.2 
48.2 

1936 

Oct. 

15 

36.0 

C-944-K-15 

Jan. 

13 

b 

136.9 

C-950n-M-14 

Mar. 

16 

40.9 

365. 

64.2 

Apr. 

25 

44.7 

1935 

Aug. 

20 

72,1 

C-948f-L-14 

Apr. 

30 

36.4 

C-950p-L-14 

Mar. 

15 

27.0 

72.0 

63.1 

Apr. 
June 

26 
28 

28.4 
46.1 

C-948n-L-14 

Apr. 

29 

36.0 

Aug. 

22 

51.8 

65. 

July 

5 

40.8 

Oct. 

22 

43.0 

C-949-M-14 

Apr. 

25 

16.8 

C-957-H-11 

Jan. 

31 

c 

86.5 

67.9 

June 

24 

21.1 

303,0 

Mor. 

31 

c 

88,0 

Aug. 

20 

22.6 

May 

31 

c 

87.0 

Oct. 

11 

22.0 

July 
Sep. 

31 
30 

c 
c 

89,0 
87.0 

C-949C-M-14 

Mar. 

16 

23.0 

Oct. 

31 

c 

88.0 

70.9 

Apr. 
June 

23 
24 

25.0 
35.0 

Dec. 

31 

c 

87.0 

Aug. 

20 

32.8 

C-958-I-11 

Jan. 

31 

c 

145.0 

Oct. 

11 

36.3 

223.1 

Mar. 
June 

31 
30 

c 
c 

143.0 
147.0 

C-950a-M-14 

Mar. 

14 

a 

46.7 

Sep. 

30 

c 

149.0 

70.3 

Apr. 
June 

4 
6 

a 

a 

46.3 
63,9 

Dec. 

31 

c 

149.0 

July 

18 

a 

76.8 

C-960-I-11 

Jan. 

31 

c 

120.0 

Oct. 

10 

a 

68.3 

192.9 

Mar. 

31 

c 

119.5 

Oct. 

31 

a 

68.7 

June 

30 

c 

122.5 

Nov. 

21 

a 

58.7 

Sep. 

30 

c 

127.5 

Dec. 

13 

a 

54.5 

Oct. 
Dec. 

31 

31 

c 
c 

126.0 
125.0 

1936 


Jan. 


53.8 


a  Measurement  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

b  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

c  Measurement  from  California  Water  Service  Company. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Well  Nximber 

to  water 

and 

surface 

R.P.   Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-961-I-11 

Jan.    31 

125.0 

197.1 

Mar.   31 

126.0 

Apr.   30 

124.0 

July  31 

131.5 

Oct.   31 

132.0 

Dec.   31 

133.0 

1936 

Jan.   31 

130.0 

1935 


C-962-I-11 

Jan. 

31 

121.0 

196.0 

Mar. 

31 

120.0 

May- 

31 

122.0 

July 

31 

126.5 

Sep. 

30 

130.0 

Nov. 

30 

128.0 

Dec. 

31 

127.0 

C-963-I-11 

Jan. 

31 

155.2 

228.4 

Mar. 

31 

152.9 

Apr. 

30 

151.8 

June 

30 

157.5 

* 

Aug. 

31 

161.3 

Oct. 

31 

166.2 

Nov. 

30 

161.5 

Dec. 

31 

159.4 

C-964e-I-ll 

Jan. 

31 

146.5 

235.9 

Mar. 

31 

143.0 

Apr. 

30 

142.0 

June 

30 

145.0 

Aug. 

31 

150.0 

Oct. 

31 

152.3 

Nov, 

30 

152.0 

C-965-I-11 

Jan. 

31 

77.2 

160.4 

Mar. 

31 

76.3 

my 

31 

79.8 

Aug. 

31 

83.5 

Oct. 

31 

83.5 

Nov. 

30 

80.5 

Deo. 

31 

80.2 

D 

ist.R.P 

Vfell   Number 

t< 

0  water 

and 

S' 

urface 

R.P.   Elev. 

Date 
1935 

Feet 

C-966-I-n 

Jan. 

31 

73.0 

145.7 

Mar. 

31 

72.0 

14a  y 

31 

80.0 

Aug. 

31 

85.0 

Oct. 

31 

81.0 

Nov. 

30 

78.0 

Dec. 

31 

78.0 

C-968-K-15 

Feb. 

21 

a 

59.5 

350c9 

C-971-K-16 

Feb. 

21 

a 

28.1 

308.3 

C-97%i-L-16 

Feb. 

1 

a 

158.2 

173,3 

Mar. 

9 

a 

155.8 

Apr . 

4 

a 

155.5 

May 

2 

a 

153.9 

June 

3 

a 

155.5 

July 

1 

a 

158.8 

Aug. 

2 

a 

162.2 

Oct. 

10 

a 

164.9 

Nov. 

1 

a 

165.5 

Dec. 

6 

a 

159.6 

C-974n-M-16 

Feb. 

1 

a 

173.7 

197.8 

Mar. 

9 

a 

171.0 

Apr. 

4 

a 

169.1 

May 

a 

167.4 

June 

10 

a 

169.2 

July 

1 

a 

173.7 

Aug. 

2 

a 

177.5 

Sep. 

2 

a 

175.0 

Oct. 

15 

a 

177.4 

Nov. 

1 

a 

179.9 

Dec. 

5 

a 

176.0 

Dec. 

31 

a 

176.7 

C-975a-L-15 

Mar. 

12 

a 

104.1 

133.4 

Apr. 

19 

a 

103.0 

June 

18 

a 

107.3 

Aug. 

15 

a 

110.3 

Oct. 

10 

a 

110.6 

a  Measurement  from  Orange  County  FloDd  Control  District. 
Measurements  from  California  V/ater  Service  Company  except  as  noted. 
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List. R.P 

Well  Number 

to  -water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Da-t 

;e 

B'eet 

1935 

C-975b-L-lb 

Feb. 

25 

66.2 

151.1 

Apr. 

19 

65.6 

June 

18 

66.7 

Auf, . 

15 

65.6 

Sep. 

27 

65  .6 

C-975n-L-16 

Feb„ 

25 

144.2 

168.2 

Mar. 

12 

139.9 

Apr. 

18 

139.2 

June 

18 

139.4 

AUiS. 

15 

139.4 

Sep. 

27 

140.2 

C-978-M-16 

Feb. 

18 

152.5 

* 

Mar. 

11 

148.3 

Apr. 

16 

146.4 

Aug. 

21 

163.2 

Dec. 

23 

156.8 

C-978a-M-16 

Jan. 

19 

128.9 

150.2 

Feb. 

2 

128.2 

Mar. 

14 

126.1 

Apr. 

6 

125.8 

May 

4 

125,3 

June 

1 

130.7 

July 

27 

138.1 

Aup;. 

10 

139.5 

Sep. 

21 

139.2 

Oct. 

3 

139.0 

Nov. 

2 

138.0 

Iiec. 

14 

132.5 

1936 

Jan. 

11 

132.5 

1935 


C-979b-M-15 
125.5 

C-979C-M-15 
141. 


Apr. 
June 

Feb. 
Mar. 
Apr. 


19 
20 

25 
12 
19 


June  20 


98.7 
106.4 

107.7 
107.1 
105.8 
108.4 


Well  Nimber 

and 

R.P.    Elev. 


C-979C-M-15 
cent . 

C-980~L-15 
113,3 


C-981m-M-14 
82.2 


C-982L--M-14 
91.1 


C-983-H-14 
93.4 


C-9r3e-M-15 
108.5 


C-983P-M-15 
104.7 


C-984b-N-14 
58.9 


Date 


1935 


Aug.    16 
Oct.      3 


Dlst.R.P. 
to  we.ter 
surface 
Feet 


111.8 
113.2 


May   1  81.9 

June  28  a  95.9 

Aug.  22  a  100,8 

Oct.  24  a  95.6 


Mar.  12 
Apr.  26 
June  28 
Aug.  22 
Oct.  22 

Mar.  14 
Apr,  23 
Aug,  20 
Oct.  11 

Mar.  14 
Apr.  23 
June  24 
Aug.  20 
Oct.  11 

Feb.  25 

Mar.  12 

Apr.  19 

June  20 

Oct.  10 

Feb.  25 

Apr.  19 

June  20 

Aug .  16 


Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 


6 
6 
3 
1 
4 
3 
7 
4 
16 


32.0 
32.0 
37.6 
40.5 
39.4 

45.4 
45.2 

50.9 
51.6 

47.3 
50.1 
50.2 
51.4 
52.0 

84.8 
84.2 
83.8 
94.1 
95.6 

75.1 
74.3 
76.3 
77.5 

36.0 
35.7 
35.2 
35.9 
43.7 
46.7 
50.1 
49.6 
47.1 


*  R.P.  elevation  174.0  to  and  including  August  21,  1935,  then  17 

a  Pimping  200  feet  north. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District. 
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Well  Nimber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


Well  Nxmiber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-985-N-14 

May 

3 

33.9 

60.6 

July 

9 

42.0 

Aug. 

23 

45.2 

Oct. 

25 

42.6 

C-986-N-14 

May 

3 

46.3 

79.2 

July 

9 

49.7 

Aug. 

23 

50,7 

Oct. 

25 

51.3 

C-986e-N-15 

Feb. 

26 

91.1 

111.7 

Mar. 

14 

90.3 

Apr. 

19 

89.4 

June 

20 

94.8 

Aug. 

16 

100.8 

Oct. 

3 

104.2 

C-987-N-14 

Mar. 

19 

45.6 

69.1 

May 

6 

49.3 

July 

11 

65.0 

Aug. 

26 

64.6 

Oct. 

25 

61.6 

C-989J-0-14 

May 

6 

22.2 

37.6 

July 

12 

36.0 

Aug. 

26 

33.7 

Oct. 

31 

30.3 

C-991e-0-13 

Mar. 

6 

a 

8.3 

26.3 

Apr. 

10 

a 

7.5 

June 

5 

a 

10.9 

Aug. 

7 

a 

18.0 

Oct. 

30 

a 

21.9 

Nov. 

20 

a 

18.3 

Dec. 

4 

a 

16.3 

C-992b-r-14 
22.2 


1936 

Jan.   8 
Jan.  22 

1935 

Mar.  25 


a 
a 


May 

Aug. 

Nov, 


3 

29 

14 


12.3 

14.4 


10.6 
11.3 
21.2 
18.3 


C-993-P-14 

May 

6 

15.5 

27.9 

Aug. 

29 

26.2 

Nov. 

14 

23.7 

C-995k-P-13 

Mar. 

22 

7.9 

11.6 

May 

6 

7.7 

July 

19 

9.0 

Aug. 

29 

9.5 

Nov. 

14 

10.5 

C-997-P-14 

May 

6 

52.3 

57.1 

July 

19 

54.3 

Aug. 

29 

55.3 

C-997C-Q-14 

May 

7 

29.2 

32.6 

July 

19 

29.6 

Aug. 

29 

29.8 

Nov. 

14 

29.7 

C-997d-Q-14 

May 

7 

46.6 

52.8 

July 

22 

47.5 

Aug. 

29 

49.0 

Nov. 

14 

50.2 

C-998d-0-15 

Mar. 

19 

31.0 

51.1 

May 

6 

33.5 

Aug. 

6 

48.0 

Aug. 

29 

46.6 

Nov. 

5 

40.1 

C-999f-P-14 

July 

22 

44.6 

48.0 

Aug. 

29 

45.9 

Nov. 

18 

42.7 

C-1056-M-16 

Feb. 

18 

173.3 

193. 

Mar. 

11 

167.6 

Dec. 

23 

176.9 

C-1065-M-16 

Feb. 

18 

177.9 

202.0 

Mar. 

11 

174.2 

Apr. 

12 

171.5 

June 

10 

171.8 

Aug. 

8 

177.7 

Sep. 

23 

180.4 

Dec. 

23 

180.9 

a  Measurement  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 
Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


55 


Dist.R.P. 

D 

ist .R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

t 

0  -water 

and 

surface 

and 

s 

urface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

C-1073-M-17 

Feb. 

18 

190.4 

C-1096J-K-16 

Jp.n. 

13 

a 

96.0 

212.4 

Mar. 
June 

11 

10 

189.2 
175.5 

381. 

Aug. 

11 

185.8 

1935 

Sep. 

15 

189.5 

C-1097-L-17 

Feb. 

21 

184.5 

C-1078c3-M-17 

Feb. 

18 

181.6 

336.2 

238.4 

Mar. 

11 

173.5 

Apr. 

11 

163.6 

C-1105a-N-17 

May 

13 

228.8 

June 

10 

166.3 

250.7 

Aug. 

5 

234.4 

Aug, 

11 

180.2 

Sep. 

13 

236.1 

Sep. 

15 

185.1 

Dec. 

3 

237.0 

Sep. 

27 

187,6 

C-1113-N-17 

May 

17 

224.4 

C-1079a-M-17 

Feb. 

18 

168.7 

251.7 

Aug. 

6 

252.7 

248.3 

Mar. 

11 

153.1 

Sep. 

13 

252.2 

Apr. 

11 

141.2 

Dec . 

5 

242.2 

June 

10 

149.8 

Aug. 

11 

191.0 

C-1120-N-16 

May 

13 

128,0 

Oct. 

8 

177.9 

151.2 

Aug, 

5 

132.7 

Dec. 

23 

185.0 

Dec. 

2 

134.4 

C-1085-L-17 

Feb. 

19 

197.3 

C-1128a-N-16 

Feb. 

26 

122.6 

245. 

Mar. 

11 

194.2 

140.1 

I.a  r . 

15 

121.8 

Apr. 

11 

186.2 

Kpr. 

19 

120.9 

June 

10 

173.3 

June 

20 

123.8 

Aug. 

12 

183.7 

Aug. 

16 

126.4 

Oct. 

8 

192.1 

Oct. 

3 

128.2 

Mov. 

14 

195.0 

Dec. 

23 

195.5 

C-1129m-N-16 

Jan. 

10 

b 

117.6 

136.1 

Jan. 

31 

b 

116.7 

C-1087-L-17 

Feb. 

18 

188.8 

Feb. 

21 

b 

115.9 

214.3 

Mar. 

11 

185.2 

Mar. 

14 

b 

115.0 

Apr. 

12 

183.3 

Apr. 

4 

b 

114.3 

June 

10 

178.9 

June 

27 

b 

117.7 

Aug. 

9 

182.0 

Oct. 

31 

b 

123.2 

Sep. 

27 

187.4 

Dec. 

13 

b 

120.6 

Dec. 

23 

190.1 

1936 

C-1089-L-16 

June 

10 

191.2 

* 

Aug. 
Sep. 

Dec. 

8 
27 

23 

196,0 
200.1 
202,6 

Jan. 

23 

b 

120.4 

*  R.P.  changed.  New  elevation  228.8. 

a  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

b  Measurement  from  San  Gabriel  Valley  Protective  As 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  Distr 


sociation. 

ict  except  as  noted, 
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Well  Number 

and 

R.F.  Elev. 


Date 


1955 


D.ist.R.P. 
to  ws.ter 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.F.  Elev, 


Date 

1935 


Dist.R.F. 
to  water 
surface 
Feet 


C-1130a-H-15 

Feb. 

26 

86.7 

107.3 

Mar, 

18 

85.5 

Apr, 

19 

85.0 

May- 

25 

87.0 

June 

4 

87,3 

June 

10 

88.3 

June 

20 

91.4 

June 

21 

89.8 

Aug. 

16 

94.1 

Oct. 

4 

94.0 

C-1131-N-17 

May 

13 

134.3 

162.1 

Aug.. 

5 

142.5 

Sep. 

13 

145.8 

Dec. 

2 

141.2 

C-1152a-N-16 

Feb. 

26 

87.6 

113.2 

Mar. 

18 

87.0 

Apr. 

22 

86.0 

June 

24 

87.3 

Aug. 

19 

90.2 

Oct. 

4 

90.9 

C-1153b-0-15 

Jan. 

7 

76.0 

91.9. 

Feb. 

5 

74.8 

Apr. 

11 

73.7 

May 

30 

78.3 

June 

4 

78.3 

July 

2 

82.0 

Aug. 

9 

84.0 

Aug. 

19 

85.0 

C-1160a-0-16 

Feb. 

26 

64.9 

88.1 

Mar. 

21 

63.5 

Apr. 

22 

64.4 

June 

24 

72.3 

Aug. 

19 

76.7 

Oct. 

4 

76.9 

C-1162-0-16 

Feb. 

26 

71.1 

96.8 

Apr. 

22 

69.8 

June 

24 

74.4 

Aug. 

19 

78.3 

Oct. 

4 

80.9 

C-1168-0-15 

Feb. 

26 

54.7 

75.2 

Apr. 

22 

54.6 

June 

24 

62.7 

Aug. 

19 

68.3 

C-1171b-0-16 

May 

9 

45.2 

69.8 

July 

30 

56.2 

Aug. 

30 

56.0 

Nov. 

25 

48.6 

C-1174C--P-16 

Mar. 

25 

26.4 

50.6 

May 

9 

30.0 

C-1180-P-17 

May 

7 

20.4 

38.2 

July 

29 

47.8 

Aug. 

30 

41.9 

Nov. 

19 

39.6 

C-1193a-0-17 

May 

13 

136.4 

171.8 

Aur. 

6 

148.4 

Dec. 

5 

152.2 

C-1197-0-17 

Mar. 

18 

111.6 

150.4 

May 

7 

110.6 

Aug, 

2 

117.6 

Aug. 

30 

119.1 

Nov. 

26 

119.5 

C-1201-P-15 

M^y 

7 

30.3 

45.8 

July 

22 

44.3 

Aug. 

29 

46.4 

Nov. 

18 

33.6 

C'12C4-P-15 

July 

23 

59,3 

60.9 

Nov. 

18 

47.0 

C-1206b-P-17 

May 

7 

63.4 

85. 

Aug. 

30 

83.7 

Nov. 

19 

82.3 

C-1207-0-18 
97.5 


Nov.    26 


71.8 


Measurements  from  Ortinge   County  Flood   Control  District. 


57 


Dist.R.P 

Well  Nur.ber 

to  water 

and 

surface 

R.P.    Elev. 

Dat 

e 

Feet 

1935 

C-1208b-P-18 

Feb. 

8 

54.0 

86,8 

Mar. 

5 

51.8 

Apr. 

53.9 

May- 

2 

49.7 

June 

1 

50.3 

June 

29 

73,1 

Sep. 

3 

63.2 

Oct. 

1 

76.0 

Nov. 

1 

76.8 

Dec. 

2 

71.1 

1936 

Jan.   3 
Jan.  31 

1935 


70,2 
69.6 


Dist.R.P 

Well  Niunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.   Elev. 

Date 
1936 

Feet 

C-1210e-P-18 

Jan.    31 

13.0 

cont. 

1935 


C-I211a-P-18 

May 

10 

a 

61.0 

105.9 

Aug. 

2 

a 

164.9 

Nov. 

26 

a 

93.6 

C-1211C-P-18 

Feb. 

6 

113.1 

156.5 

r.fer. 

4 

111.3 

Apr. 

1 

109.1 

May 

1 

109.3 

June 

3 

111.5 

July 

2 

138.1 

Oct. 

31 

142.1 

Nov. 

30 

143.0 

C-1208i-P-18  Feb. 
118.7 


Feb. 

6 

82.0 

Mar, 

5 

79.0 

Apr. 

1 

77.1 

May 

3 

52.3 

June 

1 

89.4 

July 

3 

113.7 

Oct. 

2 

103.7 

Nov. 

1 

101.4 

Dec. 

2 

96.1 

1936 

Jan,   3 
Feb.   4 

1935 


95.3 
99.0 


1936 

Jan.   3 
Feb.   4 


1935 


C-1211k-P-18   Feb. 
77.7 


132,0 
135.5 


Feb. 

8 

41.1 

Mar. 

4 

39.1 

Apr. 

1 

37.6 

May- 

1 

36.6 

June 

1 

56.8 

June 

29 

68.9 

Sep. 

3 

88.7 

Oct. 

2 

70.7 

Nov. 

1 

67.6 

Den. 

2 

64.7 

C-1210e-P-18     Feb. 

7 

8.1 

51.1                  Mar. 

5 

8,3 

1936 

Apr. 

1 

7.9 

Kay 

3 

7.1 

Jan.      3 

65.5 

July 

3 

42.0 

Feb.      5 

57.7 

July 

31 

23.1 

Sep. 

3 

16.0 

1935 

Oct. 

1 

13.6 

Oct. 

31 

13.0 

C- 

■1212-P- 

■19 

May      10 

a 

139.5 

Dec. 

2 

12,9 

224.0 

Aug.      2 

a 

140,9 

Dec. 

31 

12.7 

Nov.    26 

a 

141.5 

a  Measurement  from 

Ora 

nge 

County 

Flood 

Control  Distric 

t. 

Measurements   from   ] 

irvine   I 

■ianch  Company 

exce 

;pt  as  noted 

. 

58 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  vreiter 
surface 
Feet 


1935 


1935 


C-1213C-P-19     Feb 

300.9 


Feb. 

6 

258.6 

Mar. 

4 

256.8 

Apr. 

1 

254.2 

May 

1 

253.4 

June 

3 

252.9 

July- 

2 

266.9 

July 

30 

278,0 

Sep. 

3 

283.0 

Oct. 

2 

279.8 

Oct. 

31 

274.4 

1936 

Jan.      3 
Feb.      4 

1935 


C-1216b-P-19     Feb. 
219.7 


268.8 
267.4 


Feb. 

6 

174.1 

Mar. 

4 

172.1 

Apr. 

1 

171.7 

May 

1 

170.4 

June 

3 

173.6 

July 

2 

196.4 

July 

30 

214.0 

Oct. 

2 

210.8 

Nov. 

1 

200.4 

C-1217p-Q-19 
cont . 


Oct.    31 
Nov.   30 

1936 

Jan.      2 

Febo      4 

1935 


1936 


1936 

Jan.      2 
Feb.      4 


241.1 
240.6 


235.1 
236.2 


C-122Ca-Q-18 

Jfey 

10 

a 

91,3 

155. 

Aug. 

2 

a 

96.8 

Novc 

26 

a 

98.2 

C-1220p-Q-19 

Feb. 

6 

145.6 

220.5 

V:&  r . 

5 

145.3 

Apr. 

1 

145.3 

May 

2 

144.1 

June 

3 

144.8 

July 

3 

151.6 

Sep. 

2 

150.4 

Sep. 

30 

153.2 

Oct. 

31 

149.1 

Nov, 

30 

150.0 

144.1 
146.4 


Jan. 

Feb. 


2 

4 


1935 


189.1 
189.3 


1935 


C-1217a-Q-19 

May 

10 

a 

234.7 

278. 

Aug. 

2 

a 

264,9 

Nov. 

26 

a 

260.6 

C-1217p-Q-19 

Feb. 

6 

231.4 

294.7 

Apr. 

1 

229.1 

May 

2 

228.5 

June 

3 

229.2 

Sep. 

2 

242.7 

Sep. 

30 

247.4 

C-1220t-Q-19 

Feb. 

6 

125.7 

178.2 

Mar. 

4 

124.3 

Apr. 

1 

123.1 

May 

1 

122.5 

June 

3 

128.3 

Sep. 

2 

157.8 

Sep. 

30 

159.0 

Oct. 

31 

151.9 

Nov. 

30 

149.2 

1936 

Jan.      2 
Feb.      4 


137.6 

2  3  7  _  n 


a  Measurement  from  Orange   County  Flood   Control  District, 
Measurements   from  Irvine  Ranch  Company  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

^'Tell  Number 

to  -water 

Well 

Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

B-'eet 

R.r, 

,  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1935 

1935 

C-1222-Q-18 

May 

10 

a   64.4 

C-1227f-Q-17 

Jan. 

31 

31.4 

125. 

Aug. 

2 

a   66.6 

45 

.0 

Feb. 

7 

29.4 

Nov. 

26 

a   67.8 

Mar. 
Apr. 

4 
2 

28.0 

26.4 

C-1222n-P-18 

Feb. 

8 

63.2 

May 

2 

26.0 

99.4 

Mar. 

5 

58.6 

June 

3 

30.0 

Apr. 

1 

56.4 

July 

2 

35.0 

May 

2 

54.1 

July 

30 

45.2 

June 

3 

93.0 

Sep. 

2 

45.4 

July 

31 

157.1 

Oct. 

2 

43.0 

Sep. 

3 

142.1 

Nov. 

1 

45.1 

Oct. 

2 

119.9 

Dec. 

2 

41.4 

Nov. 

1 

139.4 

Dec. 

2 

103.2 

1936 

1936 

Jan.   3 
Feb.   4 


85.7 
92.4 


Jan. 
Feb. 


1935 


37.1 

35.1 


1935 


C-1224-Q-18 

May 

10 

a 

51.3 

96. 

Aug. 

2 

a 

79.6 

Nov. 

26 

a 

80.6 

C-1225-Q-18 

Aug. 

3 

a 

10.6 

101.0 

Nov, 

26 

a 

12.4 

C-1226-Q-17 

May 

10 

a 

19.6 

50.5 

Aug. 

2 

a 

27.5 

Nov. 

26 

a 

29.2 

C-1227C-P-18 

Jan. 

31 

34.9 

69.7 

Feb. 

7 

35.2 

Mar. 

4 
1 

32.3 

Apr. 

29.1 

May 

2 

28.4 

June 

3 

70.6 

Sep. 

3 

117.1 

Oct. 

2 

85.5 

Dec. 

2 

80.0 

1936 


Jan. 
Feb. 


3 

5 


61.1 
67.3 


C-1230-P-17 

May 

7 

a 

24.3 

54.2 

Nov. 

19 

a 

31.4 

C-1231a-P-17 

llu-y 

7 

a 

87.6 

62.1 

July 

29 

a 

88.6 

Aug. 

30 

a 

74.1 

Nov. 

19 

a 

44.8 

C-1231b-P-17 

Jan. 

28 

a 

22.8 

40.1 

Aug. 

30 

a 

43.4 

Nov. 

19 

a 

40.8 

C-1232-P-17 

Mar. 

25 

a 

34.2 

75.2 

May 

7 

a 

34.3 

July 

29 

a 

39.7 

Aug. 

30 
19 

a 

a 

o9.4 

Nov, 

39.4 

C-1234-P-17 

Mar. 

25 

a 

40.6 

69.7 

Ifey 

7 

a 

55.1 

Aug. 

30 

a 

72.5 

Nov. 

19 

a 

71.0 

C-1237L-P-17 

May 

9 

a 

17.2 

35.2 

July 

30 

a 

36.6 

Aug. 

30 

a 

29.4 

Nov. 

25 

a 

23.9 

a  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  District. 
Measurements  from  owner  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1935 

1935 

C-1243-Q-16 

May 

9 

19.7 

C-1260-Q-14 

Aug. 

29 

11.2 

40.1 

July 
Aug. 

30 
30 

22.6 
23.0 

6.8 

Nov. 

18 

6.6 

Nov. 

25 

22.6 

C-1261-Q-14 

May 

7 

4.1 

7.5 

July 

22 

8.8 

C-1248-Q-16 

May 

9 

35.1 

Aug. 

29 

6.9 

48.4 

July 
Aug. 

30 
30 

37.5 
38.1 

Nov. 

18 

5.6 

Nov. 

25 

37.9 

C-1262-Q-14 

May 

7 

2.1 

5.5 

Nov. 

18 

6.4 

C-1249-Q-16 

May 

9 

28.4 

40.2 

July 

30 

48.8 

C-1262b-Q-15 

May 

7 

4.1 

Aug. 

30 

44.9 

8.9 

July 

22 

26.7 

Nov. 

25 

38.4 

Aug. 
Nov. 

29 
18 

26.4 
9.2 

C-1250-P-15 

May 

9 

23.8 

37.6 

July 

30 

28.6 

C-1263a-Q-14 

Feb. 

6 

3.2 

Aug. 

30 

30.1 

6.8 

Mar. 

6 

3.3 

Nov. 

25 

28.2 

Apr. 
May 

3 
1 

3.4 
3.7 

C-1255-P-15 

Mar. 

21 

12.8 

June 

5 

5.7 

28.0 

May 

7 

15.1 

July 

3 

7.9 

July 

22 

26.5 

Aug. 

7 

11.7 

Aug. 

29 

28.9 

Sep. 

4 

10.8 

Nov. 

18 

19.3 

Oct. 
Nov. 

9 
6 

7.1 
6.4 

C-1257-Q-15 

Mar. 

22 

3.8 

13.0 

May 

7 

5.0 

C-1264-Q-14 

May 

7 

3.7 

July 

22 

14.2 

3.8 

July 

22 

9.5 

Aug. 

29 

15.4 

Aug. 

29 

9.5 

Nov. 

18 

9.8 

Nov. 

18 

7.2 

C-1256-Q-15 

Mar. 

21 

+0.5 

C-1269-Q-15 

May 

7 

6.8 

12.0 

July 

22 

10.6 

9.7 

July 

22 

8.9 

Aug. 

29 

11.6 

Aug. 

29 

9.7 

Nov. 

18 

5.4 

Nov. 

18 

9.0 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District. 
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C-498b-F-18,      GLENDORA  CONSOLli.ATED  MUTUAL   IRRIGATION 
COMPANY.  MUTUAL  10.    2.        MP   6. 


Location  and   description--110  feet   south   of  Foothill  Blvd.,   170  feet  west 
of  Artesia  Ave.      Open  cysiuf^   in  bottom  of   4'x  4'x  4'    concrete   pit. 
Noithv.-est   of  La  Verne. 

Refpreiice   point--Top   of   concrete    curb  at   ground   surface, 

EleTy.tion  of   reference   point  — 1060.0,  from  levels  by  L.A.    Co.    F.C.D, 

U38"-Not  used . 

Diameter  of  cssing — 16  inches. 

Other  numbers  used--LoA.  Co.  F.C.D.  No.  4407M. 


Date 


Dist.R.P. 
to  \vB.l"er 
p\irface 
Feet 


Date 


Dist/R.P> 
to  ''^rater 
..urface 
Feet 


Date 


Dist.R.P, 
to  -.'.acer 
surface 
Feet 


1931 


1934 


1935 


May  12 
Nov.  23 

1932 

Aor.  14 
Dec,  28 

1933 


365.2 
385.6 


380.8 
378.6 


Oct, 

11 

394,5 

Oct, 

31 

384.2 

Nov. 

16 

378.5 

Dec. 

5 

376.0 

Dec, 

12 

375.1 

Dec, 

28 

371.0 

1935 


Jan.      6 

370.9 

Apr. 

4 

370.0 

Jan.    11 

367.8 

Deo, 

18 

380.0 

Feb .      1 
Feb.    15 

365,8 
364,1 

Mar.    15 

361.7 

A- 2-. 

5 

359.5 

Apr. 

19 

358.8 

liay 

3 

356,9 

I.:av 

15 

356.4 

June 

7 

368.2 

July 

*-< 

574.9 

Aug. 

16 

384.6 

Sep. 

13 

365.2 

Oct. 

11 

385,8 

1936 

Jan. 

29 

368,2 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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C-701C-I-17,  MR.  FUQUA.    lv!A.P  5. 


Location  and  description — 0,25  mile  south  of  Vulley  Blvi^  . ,  100  feet  west 

of  Lemon  Ave.,  60  feet  north  of  Lee  Drive,  300  feet  northwest  of  C-701-I-17, 
East  of  Puente . 

Reference  point — Top  of  casing  in  bottom  of  pit,  9  feet  belov;  ground. 

Elevation  of  reference  point--512.5 ,  from  U.S.G.S.  topog.  by  L.A.  Co.  F.C.D. 

Use — Not  used. 

Other  numbers  used — L.A.  Co.  F.C.D.  No.  3149B. 


Date 


Dist.R.P. 
to  i/vater 
surface 
Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Date 


Dist.R.P, 
to  ■ivater 
surface 
Feet 


1934 


1935 


1935 


Aug. 

14 

33.7 

Sep. 

12 

31,1 

Oct. 

9 

32.1 

Oct. 

31 

30.7 

Dec. 

5 

28.7 

Dec, 

12 

28.3 

Dec. 

28 

27.3 

Jan, 

11 

26,4 

Feb. 

15 

24,2 

Mar. 

15 

22,3 

Apr. 

19 

20.4 

May 

17 

19.5 

June 

7 

20.8 

July 

12 

25.8 

Aug.  16 

28,7 

Oct.  11 

29.6 

Nov,   5 

28.9 

Dec.  13 

28.5 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 
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SOUTH  COASTAL  BASIN  IT^TESTIGATION 

Records  of  Ground  Water  Levels  at  "."ells 

in  Distri^^c  "D" 


Dist.R.P 

Well  Nwr.ber 

to  water 

and 

surface 

R.P.    Elev. 

DE.t 

;e 

Feet_ 

1935 

D-703a-H-20 

May 

24 

a      254.6 

990. 

1936 

Jan. 

26 

a      2G1.6 

1935 

D-705g;-F-20 

Jan. 

7 

209.6 

1840. 

Jan. 

21 

206.1 

Feb. 

4 

202.6 

Mar. 

4 

196.0 

Apr. 

1 

192.8 

May 

6 

188.2 

June 

3 

195.2 

July 

1 

201.5 

AUF,. 

5 

207.2 

Sep. 

3 

208.9 

Oct. 

7 

206.0 

Nov. 

4 

206.8 

Dec. 

9 

205.2 

65 

Dist.R.F. 

Well  lliimber 

to  Wc.ter 

and 

surface 

R.P.    Elev. 

Dat 

e 

Feet 

1935 

D-708-F-21 

Mar. 

8 

293.0 

1492.5 

Apr. 

3 

282.8 

May 

1 

272.4 

June 

5 

266.4 

July 

3 

276.4 

Aug. 

7 

298.3 

Sep. 

4 

309.2 

Oct. 

30 

324.2 

1936 


Jan. 

2 

307.1 

Jan. 

16 

290.9 

Feb. 

19 

291.2 

1935 


1936 


L-711b-F-20 

May 

5 

b 

361.9 

1692. 

June 

14 

b 

369.1 

July 

20 

b 

363  .6 

Sep. 

29 

b 

365.2 

Oct . 

27 

b 

359.3 

De  c . 

1 

b 

352.4 

Jan. 

13 

200.5 

Jan. 

27 

208.0 

Feb. 

10 

200.9 

1936 


1935 


_707-F-21 

Mar.      8 

430.4 

1833.0 

Apr.      3 

423.2 

May        1 

416.0 

June      5 

385.3 

July     3 

369.8 

Aug.      7 

364.1 

Nov.    27 

389.5 

Dec.   26 

399,2 

1936 


Jan.    11 

b 

349.7 

1935 

r-711d-F-20 

Kay        5 

b 

2ti0.1 

1574.4 

June    14 

b 

2r,8.2 

Ji'ly   20 

b 

245.4 

Sep.    29 

b 

240.0 

Oct.    27 

b 

23C,2 

Dec.      1 

b 

237.0 

1936 

Jan.    11 

b 

231.1 

Jan .  2 
Jan.  16 
Feb.  19 


394.6 
392.2 
393.2 


a  Measurenent  from  Chino  Basin  Protective  Association, 
b  Measurement  from  Pomona  Valley  Protective  Association. 
Measurements  from,  ovmer  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Yfell   Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.   Elev. 

Dai 

;e 

Feet 

1935 

D-713b-G-20 

Jan. 

7 

382.9 

1545. 

Feb. 

4 

379.4 

Mar. 

6 

378.3 

Apr. 

2 

37G. 

May 

6 

373.6 

^ 

Oct. 

7 

401.4 

Nov. 

4 

399.1 

. 

Nov. 

18 

396.8 

Dec. 

23 

395.6 

Dist.R.P 

V/ell   Number  , 

to  water 

f  .id 

surface 

R.F.   Elev. 

Date 
1935 

Feet 

D-718a-G-20 

Oct.      7 

489.9 

cont. 

Nov.    18 

400.5 

Dec.    23 

491.8 

1936 


Jan. 

6 

489.5 

Feb. 

3 

489. 

1936 


Jf;.n . 

6 

394.4 

Jan. 

27 

392.1 

Feb. 

10 

391. 

1935 


-716-G-21 

Jan. 

i 

483.2 

1215. 

Feb. 

4 

482.0 

Mar. 

4 

482.0 

Apr. 

1 

480.8 

May- 

6 

480.8 

June 

3 

480.4 

July 

1 

480.4 

-" 

Auc. 

5 

482.0 

Sep. 

3 

482.6 

Oct. 

7 

483.2 

Nov. 

4 

484.3 

Dec. 

2 

483.7 

1936 

Jan .   6 
Feb .   3 

1935 


483.7 
483.7 


D-718a-G-20 

Jan. 

7 

489.3 

1215. 

Feb. 

4 

487. 

Apr. 

2 

485.9 

Kay 

6 

484.7 

July 

6 

488.8 

Sep. 

9 

490. 

D-721b-G-20 

May 

3 

a 

327.2 

* 

1936 

Jan. 

26 

a 

336.8 

.19e 

:5 

D-723-G-20 

May 

3 

f^_ 

383.8 

** 

1936 

Jan, 

26 

a 

390.6 

19c 

>5 

D-725a-G-21 

Mar. 

8 

395.3 

1128.4 

Apr. 

3 

398.8 

May 

1 

394.8 

June 

5 

395.3 

July 

3 

396.4 

Aug. 

7 

396.9 

< 

Sep. 

4 

397.1 

Oct. 

2 

396.4 

Nov, 

6 

396,7 

Dec. 

4 

397.1 

1936 

Jan.  2 
Jun.  16 
Feb.  19 


396.7 
396.4 
396.7 


*  R.P.  elevation  1048.2  to  and  including  May  3,  1035,  then  1049.6. 

♦  *  R.P.  changed.   Nev/  elevation  1115.2. 

a  Measurement  from  Chino  Basin  Protective  Association. 
Measurements  from  ov/ner  except  as  noted. 
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D 

i St. R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

t 

0  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Peet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

D-726a-H-21 

May   3 

338.5 

D-733C-H-20 

May   24 

249.8 

1057.0 

1936 

* 

1936 

Jan.  26 

a 

346.5 

Jan.  29 

254.5 

1935 

1935 

D-727-H-21 

Mar .   8 

b 

566  .3 

D-734b-H-20 

May  24 

256.2 

1093. 

Apr.  10 

b 

364.7 

** 

May   1 

b 

365.6 

1936 

June   5 

b 

365.4 

July  3 

b 

366.6 

Jan.  28 

261.6 

Aug.   7 

b 

368.0 

Sep.   4 

b 

368.9 

1935 

Oct.   2 

b 

369.1 

Dec.   4 

b 

369.8 

D-735-H-21 
922.0 

Feb,  13 
Oct.  13 

211.5 
217.0 

1936 

1936 

Jan.   2 

b 

369.6 

Jan.  29 

b 

368.9 

Jan.  28 

206. 

1935 

1935 

D-728-K-20 

May   3 

312.2 

D-735b-II-21 

May   24 

213.9 

1032. 

1936 

925.1 
D-738-H-21 

Oct.  13 
Feb,  13 

218.3 
c   156.5 

Jan.  26 

519.5 

861. 

May  24 
Oct,  13 

156.3 
163.4 

D-729-H-20 

Jan.  26 

272.0 

985. 

1935 

D.740-n-20 
844. 

May   23 
1934 

139.9 

D-733-H-20 

Apr.  11 

c 

225.4 

940.6 

May   24 
Oct.  13 

1936 

Jan.  29 

223.5 

230.4 

228.6 

D-740a-II-20 
881. 

Oct.  13 

1936 
Jan.  28 

182.4 
180.2 

*  R,P.  elevation  966.5  to  and  includin-  May  24,  1935,  then  965.7. 

**  R.P.  changed.   Nev;  elevation  972.9. 

a  Kos.  2  and  4  pumping, 

b  Measurement  from  owner. 

c  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association  except  as  noted. 
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, 

D 

ist.R.P. 

■".'fell  Number 

ti 

0   v;ater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Fef.t 

D-742-H-19 

Oct. 

13 

122.0 

* 

1936 

Jan. 

29 

119.0 

1935 

D-743h-I-19 

May 

23 

69.5 

771. 

1936 

Jan. 

29 

69.8 

1935 

D-743Z-I-19 

Jan. 

4 

a 

45.3 

746. 

Feb. 

1 

a 

42.0 

Mar. 

1 

a 

41.5 

Apr. 

12 

a 

40.2 

May 

3 

a 

40,4 

June 

7 

a 

58.4 

July 

5 

a 

66.9 

Aup;. 

16 

a 

74.7 

Sep. 

13 

a 

62.4 

-, 

Oct. 

11 

a 

54.4 

Nov. 

6 

a 

51.3 

Deo. 

13 

a 

47.7 

D-745-I-20 

May 

23 

119.4 

818. 

Oct. 

19; 

13 
36 

125.1 

Jan. 

28 

121.7 

1935 

D-747a-I-21 

May 

23 

100.0 

790. 

Oct. 

13 

115.2 

1936 

Jan. 

28 

113.4 

Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Dist.R.P 
to  water 
surface 
Feet 

D-748C-I-21 
805.9 

Jan.  28 
1935 

119.7 

D-750a-I-21 
743. 

May   17 
1936 

65.2 

Jan.  30 

64.2 

L-751-I-20 
765. 

Jan.  30 
1935 

71.9 

D-752-I-20 
712,5 

May  17 
1936 

38.4 

Jan.  30 

36.4 

1935 

D-753a-I-20 
741, 

May  17 
Oct.  13 

1936 

51.0 
58.9 

Jan.  29 

53.6 

1935 

D-753b-I-20 

695, 

May  17 
1936 

24.2 

Jan.  29 

24.1 

1935 

D-754a-I-19 
727.8 

llv.y      17 
Oct.  13 

1936 

25.4 
37.9 

Jf.n.  29 

30.2 

*   R.P.    changed.      IJev;  elevation  826.0. 

a  Measurement  from  Los  Anp;cles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association  except  us  noted. 
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Well  Nuinber 
and 
R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Dist.R.P 

to  ■mater 

surface 

Feet 

D-754C-I-20 
718.3 

May   17 
Oct.  13 

1936 

23.2 
53  ,5 

Jan,  29 

27.9 

1935 

D-757a-I-19 
* 

May  17 
Oct.  13 

36.9 
46.2 

D-759b-I-20 
6680I 

May  17 
1936 

8.9 

Jan.  30 

8.3 

D-760d-I-20 
651.3 

Jan.  30 

14.1 

D-761a-I-21 
680.4 

Jan.  30 
1935 

29.6 

D-762f-I-21 
692.6 

Feb.  12 
1936 

a    38.2 

Jan.  30 

42.6 

1935 

D-763-J-21 
653. 

May   17 
1936 

30.8 

Jan.  30 

30.8 

D-764-J-21 
631.6 

Jan.  30 

7.9 

Well   Nwaber 

and 

R.P.   Elev. 


D-766-J-20 
603.7 


D-768a-J-19 
658.1 


D-771a-J-20 
601.2 


D-771e-J-20 
583.7 


D-772-J--20 
570.6 


D-773-J-21 
587.0 

D_77!5_j_21 
571.0 


Date 
1935 

May      17 
1936 

Jan.  30 
Jan.    30 

1935 

May  17 
May  24 
Nov.    17 

1936 
Jan.   30 

1935 
Ms.y     17 

1936 
Jan.   30 

1935 
May     17 

1936 
Jan.    30 

1935 
May     17 

May     1 2 
1936 

Jr.n.    30 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


19.4 


18.3 
26.2 


4.1 
4.3 
8.8 


10.5 


23.9 


8.7 


4.0 


4.5 


3,3 


5.7 


7.3 


♦  R.P.  elev^.tion  759.0  to  and  i'ncriudin;-  May  17,  1936,  tl.e'n  759.4, 

a  Measurement  from  Division  oi'  ^Vater  Resources, 

b  No.  771d,  nortb/vest,  pumping. 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

Well  Nur.ber 

to  water 

Yvell  Number 

to  ivater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

D-776C-J-20 

May  24 

4.4 

D-781a-K-21 

Fay  17 

13,3 

555.5 

1936 

507.6 

1936 

Jan.  30 

4.9 

Jan.  30 

9.8 

1935 

1935 

D-776e-J-21 

May  24 

3.9 

D-782-K-21 

May   4 

10.5 

573.7 

553.2 

June   9 

9.5 

1936 

July  7 
Aug.  18 

9.5 
13.3 

Jan.  30 

4.2 

Sep.   1 
Dec.  15 

12.4 
10,2 

1935 

Dec.  22 

9.2 

D-777-J-20 

May   17 

10.7 

1936 

550.8 

1936 

Jan.  19 

9.6 

Jan.  30 

9.9 

1935 

1935 

D-783-K-21 

Jan.  30 

25,7 

540.3 

May   4 

24.8 

D-777a-J-20 

fay   17 

4.1 

June  9 

25.0 

535  .'9 

July  7 

.25.3 

1936 

Aug,   4 
Sep,   1 

25.6 
25.9 

Jan.  30 

5.7 

Nov.  17 
Dec.  15 

26.3 
26,5 

1935 

1936 

D-780-K-20 

May  17 

18.7 

523.1 

Jan.  19 

26.6 

1936 

Jan.  30 

26.6 

Jan.  30 

20.0 

D-784-K-21 
509.2 

Jan.  30 

22.6 

1935 

1935 

D-780b-K-20 

May   17 

21.9 

536.5 

1936 
Jan,  30 

17.5 

D-784c^-K-21 
501.0 

May  17 

1936 
Jan.  30 

11.6 
6.2 

Measuremer.ts 

from  Chino 

Basin  Protective 

Association, 
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Well  Nuriber 

and 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

List .K. P. 
to  v;ater 
surface 
Feet 

D-787C-K-21 
506.3 

Jan.  30 
May  17 

1936 

23.1 
23.3 

Jan.  30 

23.5 

D-788-i:-21 
479.3 

Jan.  30 

6.0 

Well  Nuirber 


and 


R.P 


Mev. 


Late 


1935 


D-811a-?:-22 

May   4 

cent. 

May  30 

July  7 

Au£;.  18 

Sep.  15 

Dec.  15 

Dec.  22 

Dist.R.P, 
to  w.ter 
surface 
Feet 


59.3 
64.0 
64.0 
69.6 
64.8 
60,3 
GO. 2 


1936 


1935 

Jan.  19 

59.8 

D-801-K-21 

May  12 

18.2 

1935 

564.2 

June   9 

19.9 

July  7 

20.8 

D- 

-812-K-22 

May   4 

28.7 

'  July  14 

20.6 

** 

May  30 

31.4 

Aug.  25 

22.7 

June  30 

32.7 

Sep.  15 

20.6 

Sep.   1 

33.4 

KoT7.  17 

18.8 

Dec.  15 

31.8 

Dec.  15 

18.7 

1936 

1936 

Jfn.  19 

31.5 

Jan.  19 

18,5 

1935 

1935 

D- 

-813-L-22 

May   4 

6.7 

D-802-K-21 

May   4 

2S.6 

548.8 

June   9 

7.4 

545.3 

June  23 

32.0 

July  7 

6.3 

July  7 

32.1 

Aug.   4 

8.5 

Aug.   4 

32.4 

Sep.   1 

8.2 

Sep.   1 

29.9 

Dec.  15 

7.2 

Nov.  17 

28.8 

Dec.  15 

28.6 

1936 

1936 

Jan.  19 

7.3 

Jan.  19 

28.4 

1935 

1933 

D- 

-901b-I-21 
795. 

May  23 

117.4 

D-811a-K-22 

Oct.  14 

61.6 

* 

Oct.  18 
1934 

61.4 

D- 

.902a-I-21 
751.5 

May   17 
}]o^r.    17 

1936 

82.6 
8f'..l 

Feb .   7 

59.4 

Ffcb .   9 

er,.3 

*  R.r.  changer!,   Ncv;-  elevation  592.7. 

**  R.P.  elevation  562.8  to  and  including  May  4,  1935,  then  5C4.9, 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association. 
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Well  Nijmber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1935 


D-904b-J-21 

May   4 

* 

June   9 

July  7 

Aug.   4 

Aug.  25 

Sep.  15 

Nov.  17 

Dec.  15 

Dec.  22 

1936 

Jan.  19 

1935 

D-905-J-21 

May   4 

631.4 

May   12 

June   9 

July  21 

Aug.   4 

1936 


Jan.  19 

1935 

D-905a-J-21 

May   4 

624. 

June   9 

July  7 

Au^.   4 

Sep.  15 

Nov,  17 

Dec.  22 

1936 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


28.2 
30.3 
34.2 
36.3 
37.6 
37.3 
33.3 
31.3 
30.8 


29.5 


13.4 

14.5 
16.6 
21.7 
22.6 


17.1 


13.8 
17.3 
19.8 
22.6 
22.8 
17,9 
16  .5 


Jan.  19 

16.3 

1935 

D-906b-J-21 

May  12  a 

11.2 

594.6 

July  7 

22.5 

Au£.   4 

26.0 

Sep.   1 

14.8 

Dec.  22 

4.5 

Dist.R.P 

V\^ell  Number 

to  v^ater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

P-906b-J-21 

Jen.  19 

4.6 

cont. 

D-906d-J-21 
602.7 


D-906i-J-21 
565.1 


1935 

May  12 
June  9 
July  7 
Aug .  4 
Sep,  1 
Nov.  17 
Dec.  15 

1936 


Jan.  19 

1935 

r-906g-J-21 

Moy  12 

573. 

June   9 

July  7 

July  14 

Aug.  18 

Sep.   1 

Nov.  17 

Dec.  15 

1936 
Jan.  19 

1935 

May  12 
June  9 
July  7 
Aug.  4 
Sep,  1 
Dec.  15 

1936 

Jan.  19 


8.4 
12.7 

14.6 
16.4 
14,9 
10.4 
9.5 


9.4 


8.3 

8.7 

8.7 

9^2 

11.1 

9.8 

10.5 

10.4 


10.4 


5.1 
6.0 
6.8 
7.5 
7.4 
5.3 


5.3 


*  R.P.  changed.  New  elevation  656.6. 

a  Well  southeast  pumping. 

Measureirents  from  Chino  Basin  Protective  Association. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Dist.R.P 
to  water 
surface 
Feet 

D-907a-J-22 

* 

May   4 
June  30 
July  21 
Sep.   1 

3.6 

9.0 
15.2 
14.2 

D-907b-J-22 
578.5 

May   4 
June   9 
July  14 
Aug.  18 
Sep.  15 
Dec.  22 

1936 

4.0 
5.9 
7.9 
8.4 
9.0 
5.1 

Jan.  19 

4.6 

1935 

D-908a-J-22 
626.0 

May   4 
May  12 

17.4 
16.3 

D-909-J-22 
659.5 

May   4 
July  7 
Sep.   1 
Nov.  17 
Dec.  15 

1936 

30.9 
35.5 
38.5 
33.3 
31.6 

Jan.  19 

30.6 

1935 

D-913-I-22 
828.3 

May  23 
Oct.  20 

1936 

147.5 
150.3 

Jan.  28 

149.4 

1935 

D-913b-I-22 

eoi.8 

May   23 

Oct.  20 

128.3 
151.3 

*  R.P.  change c3 .   New  elevation  606.6. 
Measurements  from  Chino  Basin  Protective 


Tfell  Niuiiber 

Dist.R.P. 
to  v;ater 

and 
R.P.  Elev. 

Date 
1936 

surface 
F;eet 

D-913b-I-22 
cont. 

Jan.  28 
1935 

130.0 

D-914-I-22 
779.6 

Nov.  17 
1936 

112.7 

Jan.  28 

111.7 

1935 

D-915-I-22 
718.3 

May   23 
1936 

66.9 

Feb.   9 

68.4 

1935 

D-918b-J-22 
612.1 

Kay   4 
July  7 
Aug.  18 
Sep.  15 
Nov.  17 
Dec.  15 
Dec,  22 

1936 

13.2 
19.1 
19.5 
19.9 
14.6 
14.4 
13.5 

Jan.  19 

12.6 

1935 

D-918d-J-22 
599,8 

May   12 
July  7 
Aug.  25 
Nov.  17 
Dec.  15 

1936 

26.6 
29.2 
31.3 
27.6 

27.4 

Jan.  19 

26.9 

Association. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

V/ell  Number 

to  water 

V'.^ell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

D-919a-J-22 

May   4 

3.0 

D-922C-I-22 

May  23 

60.6 

577.2 

June   9 

3.4 

712.4 

June  9 

61.7 

July  7 

4.0 

July  7 

63.1 

Aug.   4 

4.6 

Aug.   4 

63.9 

Sep.   1 

4.8 

Sep.   1 

64.6 

Nov.  17 

3,7 

Dec.  15 

63.0 

Dec.  15 

3.4 

1936 

1936 

Jan,  19 

62,2 

Jan.  19 

3.2 

1955 

1935 

D-923-I-22 

May  23 

90.2 

D-919C-J-22 

May   4 

39.9 

750. V 

627.9 

June   9 
July  7 

41.0 
42.2 

1936 

Aug.   4 

43.4 

Jan.  19 

91.8 

Dec.  22 

41.9 

1935 

1936 

D-928-I-23 

May  23 

52.8 

Jan.  19 

40.9 

703.0 

1936 

1935 

Jan.  26 

54.3 

D-920-J-22 

May  12 

29.7 

654.7 

June  30 
Nov.  17 

to 

Pit  c^ry. 

1935 

D-928a-J-23 

May   23 

38.6 

D-921a-J-22 

May   4 

26.4 

681.3 

663.4 

June   9 
July  7 

28.1 
30.2 

1936 

Aug.   4 

31.0 

Jan.  28 

40.0 

Sep.   1 

31.9 

Nov.  17 

29.8 

1935 

Dec.  15 

28.9 

D-929-J-23 

May   4 

42.3 

1936 

646.6 

June   9 
July  7 

42.9 
44.9 

Jan.  19 

28.1 

Aug .   4 
Sep.  15 

45.8 
41.7 

1935 
May  19 

76.5 

Dec.  22 

44.7 

D-922-I-22 

1936 

726.6 

Nov.  17 

80.0 

Jan.  19 

44.1 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association, 
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Dist.R.P. 
to  ■water 
surface 
Feet 


Well   Nur.ber 
and 
R.P.   Elev.  Date 

1935 


D-929a-J-23        May     12  41.1 

650.8  June      9  41.4 

July     7  41.7 

Aug .4  42 . 2 


42,4 
42.4 
42.2 


41.8 


Novo    17 
Deo.    15 

1936 

Jan.    19 
1935 

D-934-I-23  Feb.    12      a        62.7 

715.2  May     22  56.1 

1936 
Jan.    28  59.6 

1935 

D-935-I-23  May     23  107.3 

785.3  Oot.    20  109.6 

1936 

Jan.    27  108.9 

1935 

D-936a-l-23        May     23  133.7 

845.4 

1936 

Jan.    28  135.6 

1935 

D-938-I-23  May     22  106.3 

783.0 

1936 


Dist.R.P, 
Well  Number  to  ws.ter 

and  surface 

R.P.  Elev.     Date      Feet 


1935 


D-939b-I-23   May  22 


1936 
Jan.  17   c 


Jan.  27 


108.1 


80.0 


1936 

Jan.  27  b  81.4 
1935 

D-940b-J-25   May   22  6  2.0 

701.5  Mov.  17  62.1 

1936 

Jan,  28  62.9 
1935 

D-975C--I-25   Feb.  18  c  49.4 

817.6  Apr.  15  c  49.7 
July  15  c  49.9 
Sep.  14  c  50.6 

D-975d-I-25   Feb.  18  c  14.8 

770.7  Apr.  15  c  14.8 
July  15  c  15.2 
Sep.  14  c  15.7 
Dec.  16  c  15.0 

D-976a-J-25    Jan.  17  c  5.7 

760.8  Feb.  18  c  5.6 
Mar.  18  c  5.6 
May  17  c  5.9 
June  17  c  6.6 
July  15  c  7.2 
Aug.  17  G  7.8 
Oct.  16  c  7.4 
Nov.  16  c  6.9 
Dec.  16  c  6.6 


6.2 


*  R.F.  changed.   New  elevation  717.6. 

a  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

b  DoTATi  20  minutes. 

c  Measureiuent  from  Riverside    Cement   Company. 

Measurements   from  Chino  Basin  Froteotive  Association  except  as   noted. 
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Dist.R.P. 

D 

ist.R.F. 

V/ell  Number 

to  water 

Well  Number 

ti 

0  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

D-983C-I-26 

Jan.  17 

59.8 

D-986-I-26 

Jan,  17 

63.3 

851.0 

Feb,  18 

59,7 

876.5 

Feb.  18 

62.3 

Mar.  18 

59.6 

Mar.  18 

61.9 

Apr ,  15 

59.6 

Apr.  15 

62.0 

May  17 

59.6 

Oct.  16 

67.1 

June  17 

59.5 

Nov.  16 

67.1 

Lluly  15 

59.5 

Dec.  16 

66.5 

Aug.  17 

59.6 

Sep.  14 

59.6 

1936 

Oct.  16 

59.8 

Nov.  16 

59,7 

Jan.  17 

66.3 

Dec.  16 

59.7 

1935 

1936 

D-lOOlb-G-21 

Mar.   1 

a 

233. 

Jan.  17 

59.9 

1420.3 

May   1 
June   1 

a 

a 

218. 
234. 

1935 

Aug.   1 
Oct.   1 

a 
a 

269. 
303. 

D-984-I-26 

Feb.  18 

95.9 

Nov.   1 

a 

284. 

930.9 

Mar.  18 
Apr.  15 
Aug.  17 
Sep.  14 

95.7 
95.7 
98.8 
98.8 

Dec.   4 
1936 

a 

269, 

Oct.  16 

98.6 

Jan.   1 

a 

249. 

* 

Nov.  16 
Dec.  16 

1936 

98.8 
99.0 

Feb.   4 
1935 

a 

236. 

D-lOOlg-G-21 

Mar.   1 

a 

176. 

Jan.  17 

99.1 

1360.6 

Apr,   1 
May   1 

a 

170. 
149. 

1955 

Aug,   1 
Sep,   1 

a 
a 

200. 
210. 

D-985C-I-26 

Jan.  17 

73.4 

Nov.   1 

a 

198. 

895,9 

Feb.  18 
Mar.  18 
Apr.  15 
May  17 

72.4 
71.9 
72.0 
73.8 

Dec.   4 
1936 

a 

207. 

June  17 

75.2 

Jan.   1 

a 

193. 

July  15 

76.0 

Feb.   4 

a 

180. 

Sep.  14 

77.5 

Oct.  16 

77.7 

1036 

Jan.  17 

76.5 

a  Measurement  from  o-Amer. 

Measurements  from  Riverside  Cement  Company  except  as  noted, 
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D 

ist.R.P 

Vfell  Nvimber 

t 

0  vm.ter 

and 

5 

urface 

R.r.    Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1935 

D-lOOli-G-21 

Mar. 

1 

a 

209. 

1396.1 

Mar. 

13 

a 

206. 

Apr. 

1 

a 

200. 

May 

1 

a 

191. 

Nov, 

1 

a 

263. 

Dec. 

4 

a 

238. 

1936 

Jan.   1 
Feb.   4 

1932 


a   225. 
a   218. 


D-1005a-H-ri 

Feb.    24 

177.3 

906.2 

1935 

May     23 

184.5 

1936 

Jan,    28 

186.6 

1935 

D-1007b-H-22 

May      23 

141.4 

870.8 

Oct.    20 
1936 

143.3 

Jan.   26 

143.2 

1935 

D-1008-H-22 

May     25 

181.5 

914.1 

Oct,    20 
1936 

184,2 

Jan,   26 

183,6 

1935 

D-1016-H-22 

May        3 

265.5 

1016.0 

Oct.    20 

269.2 

Well  Kxaraber 
and 
R.P,    Elev. 

Date 

Disfc.K.Pi 
to  Wf-ter 
siirface 
Feet 

1936 

D-1016-H-22 
cont. 

Jan.    26 

266.6 

1935 


a  Measurement  frorr.  o^'^me^ , 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective 


D-1022-G-22 

May        3 

309.0 

1077.8 

Oct.    20 
1936 

312.5 

Jan.    26 

311.7 

1935 

D-1024-G-22 

May        3 

486.8 

1331.3 

Sep,    26 

439.8 

Oct,    20 

489.8 

1936 

Jan.    26 

489,8 

1935 

D-1025-G-23 

Oct.    20 

448,7 

1330.1 

1936 

Jan.   26 

449.5 

1935 

D-1029-Ii-23 

May        3 

221.3 

974.6 

Oct.    20 
1936 

<S  (0  d^  4  o 

Jan.    26 

22".  6 

1935 

D-1C3C-P-23 

May     23 

1G5,7 

862.6 

Oct.    20 
1936 

167,1 

Jan.    27 

167.1 

Associate  on 

except  as 

noted. 
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Diet. R, P. 

Dist.R.P 

Yfell  Number 

to  water 

V:ell  Number 

to  'water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.   Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.F.   Elev, 

Date 
1935 

Feet 

D-1031-H-23 

May      23 

a      153.0 

D-1050-G-24 

Apr.    17 

368.4 

902.0 

Sep.    26 
Oct.    20 

a      154c 3 

a      153.9 

1165.0 

Dec.    14 

570.7 

I)-1050a-G  24 

Apr.    17 

439. G 

1936 

1246.1 

Dec.    14 

441.5 

1935 


-1033-H-23 

Ilia  r . 

6 

b 

277.5 

1049. 

Apr. 

11 

b 

277,7 

May 

3 

a 

277.5 

Sep. 

26 

a 

278.6 

Oct. 

20 

a 

278.7 

1936 


Jan. 


378.9 


D-lCc2-H--24   Apr.  17  290.7 

1084.8      Dec.  14  293.0 

D-105;',-H-21   Apr,  17  233.8 

1024.8      Dec.  14  265,5 

D-1054C-H-  24  May  25  a   169.3 
962.4 

1936 

Jan,  27  a   170.1 

1935 


D-1037-G-23   Feb.   1  a   404.8 
1194.6 

1935 

D-1043-H-24   May   23   a   120.6 
882,9 

1936 

Jan.  26  a   121.5 

1935 

D-1043b-H-24  May  25  a   166.0 
*  Oct.  20  a   167.2 


1936 

• 

Jan.    27     a      167.0 

1935 

D-1P44-H-24 

Apr.    17 

183.0 

959.0 

Dec.   14 

184.4 

D-1055-H-24       Apr.    17  c  183,0 

979.9  May     25  a  184.1 

Dec.    14  o  185.0 

1936 

Jan.    27  a  185.1 

1935 


D-1059-G-24 

Apr.    17 

406.2 

1209.7 

Dec,    14 

406,8 

D-1061-G-25 

Jan,   15 

596. 

1397,2 

Mar.    18 

596. 

May     16 

595. 

July  17 

593,9 

Sep,    18 

592.7 

Nov,   15 

592,4 

Dec.    15 

593,4 

Dec.    15     c 

i      598.5 

1936 

Jslu.    15 

596.8 

*   R.P.    changed.      Nevr  elevation  957", uV 

a  Measurement  from  Chino  Basin  Protective  Association. 

b  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

c  Measurement  from  C.  A.  Smith, 

d  By  correct  test  gage.   Future  readings  corrected. 

Measurements  from  Fontana  Union  Vfeiter  Company  except  as  noted. 


79 


Vfell  Nu].iber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 
1935 


Pist.R.F. 
to  water 
surface 
Feet 


Dlst.R.P. 

Vfell  Niunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.    Kiev. 

Date 
1S36 

Feet 

D-1062-G-25 

Apr. 

17 

423.5 

1248.6 

De  c . 

14 

452.5 

D-1062a~G-25 

Apr . 

17 

424.1 

12:56.4 

De  c . 

14 

4:6.4 

D-1064-II-25 

Apr. 

17 

300.8 

1107.5 

Dec. 

14 

300.8 

D-1064a-H-25 

Apr . 

17 

344.2 

1156.9 

Deo. 

14 

345.9 

D-1064b-H-25 

Apr. 

17 

535.4 

1141.4 

Dec. 

14 

338.4 

D-1065-H-25 

Apr. 

15 

a 

242,8 

1049.0 

July 

15 

a 

243.0 

Sep. 

14 

a 

243.4 

Dec. 

16 

a 

243.6 

D-1068--n-25 

Feb, 

11 

b 

250,7 

1082.4 

Mar. 

5 

b 

239.0 

Apr , 

2 

b 

238.6 

May 

1 

b 

246,5 

June 

1 

b 

254.9 

Nov. 

7 

b 

254.1 

Dec. 

4 

b 

252.9 

D- 107 2- G- 25   Jan.  15 


302.1 


1936 


Jan. 


1935 


^48. 9 


D-1072-G-25 

Apr. 

16 

306.9 

1406.7 

July 

16 

316.1 

Aug, 

16 

315.0 

Sep. 

18 

309.2 

Oct. 

17 

308,0 

Nov. 

16 

306.9 

Dec. 

16 

305.7 

Dec. 

16      c      303.4 

oont. 


1935 


D- 107 2a- G- 25" 

Jan, 

15 

284.4 

1409.6 

Feb. 

16 

282.1 

Mar. 

18 

289.8 

Apr . 

16 

289.8 

May 

16 

287,4 

Sepc 

18 

293.8 

Oct. 

17 

289.8 

llov. 

15 

288.6 

Dec. 

16 

305.7 

Dec. 

16      c      303.4 

1936 


Jan,  15 


1935 


a  Measurement  from  Rivernide  Cement  Conipany. 

b  Measurement  from  o'wner. 

c  By  correct  test  gaf;e.  Future  readine;s  corrected. 

d  Measurement  from  Chino  Basin  Frotective  Association. 

Measurements  from  Fontana  T^nion  Y/ater  Company  except  as  noted, 


302.1 


D- 

-1075-G-25 

Jen, 

15 

332.7 

1180.8 

May 

16 

332.7 

Dec. 

14 

334.8 

D- 

-1075a-G-25 

Jan. 

15 

383.7 

1228.4 

May 

16 

583.7 

Dec, 

14 

385.5 

D- 

-1081-H-26 

Jatu 

17 

a 

252.9 

1105.7 

Feb. 

18 

a 

253.0 

Mar. 

18 

a 

253.0 

Apr. 

15 

a 

25."..  2 

May 

17 

a 

253.2 

June 

17 

a 

253.5 

July 

15 

a 

253.8 

Aug. 

17 

a 

254.2 

Sep. 

14 

a 

254.6 

Oct, 

16 

a 

255.0 

Nov. 

16 

a 

255.1 

Dec. 

16 

a 

255.4 
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D 

ist.R.P. 

ViTell  Number 

t 

0  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

D-1081-H-26 

Jan. 

17 

255.5 

cont . 

1935 

D-1084-G-26 

Jan. 

a 

318.5 

* 

Feb. 

a 

318.5 

Mar, 

6 

a 

318.5 

Apr. 

11 

a 

318.0 

May 

21 

a 

319.5 

June 

i6 

a 

320cO 

July 

IB 

a 

320.5 

Aug. 

8 

a 

321.0 

Sep. 

17 

a 

321.5 

Oct. 

25 

a 

322.0 

Dec. 

14 

a 

325.2 

D-1085a-G-26 

Mar. 

6 

a 

321.9 

** 

May 

21 

a 

320. 

June 

16 

a 

321. 

July 

18 

a 

322. 

Aug. 

8 

a 

323. 

Sep. 

17 

a 

323. 

Oct, 

25 

a 

324. 

Dec. 

14 

a 

323. 

D-1088-H-26 

Feb. 

11 

b 

184.5 

1037.6 

Mar. 

5 

b 

183.9 

Apr. 

2 

b 

183.5 

May 

1 

b 

183.9 

June 

1 

b 

187.1 

Aug. 

3 

b 

189.3 

Nov. 

7 

b 

188.9 

Dec. 

4 

b 

187.9 

1936 

Jan, 

3 

b 

187.9 

19; 

i5 

D-1090-H-26 

Jan. 

17 

121.4 

967.6 

Feb. 

18 

120.7 

Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


1935 


1956 


Jan.  17 


1935 


Dist.R.P. 
to  vre.ter 
surface 
Feet 


D-1090-H-26 

Mar.  18 

120.2 

oont. 

Apr.  15 

119.9 

May   17 

120.3 

June  17 

121.2 

July  15 

122.1 

Augo  17 

123.2 

Sep.  14 

123.7 

Oct.  16 

124.2 

Nov.  16 

124.2 

Dec.  16 

124,4 

« 

1936 

Jan.  17 

124.2 

1935 

D-109i-H-26 

Feb.  18 

25.6 

869.2 

Apr.  15 

25.0 

June  17 

27.1 

Oct.  16 

30.8 

Nov.  16 

.  30.8 

Dec.  16 

30.8 

30.4 


D-1092d-H~26 

Feb. 

18 

130.2 

995.9 

Apr. 

15 

129.8 

D-1095-G-26 

Feb. 

11 

b 

210.5 

1180. 

Mar. 

5 

b 

209.3 

Apr. 

2 

b 

208,1 

May 

1 

b 

210.5 

Dec. 

4 

b 

217,8 

1936 


Jan,      3     b     216.1 


*  R.F.   elevat?.on  1354.1  to  and    including  October   25,   1935,    then  1353,1, 

**  R.P.    elevation   1347.0  to  and   including  March  6,    1935,   then  1346.6. 

a  Measurement  from   C.   A.   Smith. 

b  Measurement  from   ovmer. 

Measurements   from  Riverside   Cement   Company  except  as  noted. 


Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Vfell   Number 

to  water 

Vfell   iJuniber 

to  -water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.    Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.    Elev. 

Date 
1935 

Feet 

D-1105-P-21 

Mar. 

8 

465.4 

D-1106C-F-21 

Oct.      2 

352.1 

1684,4 

Apr, 

3 

456.8 

cont. 

Octc    16 

355.4 

May 

1 

448.0 

Nov.      6 

354.7 

June 

5 

440.6 

Nov.    13 

351.2 

Juno 

19 

439.9 

Dec.    18 

354.9 

July 

10 

442.9 

Oct.. 

16 

471.8 

D-1108-F-2?. 

Ma- .      6 

a      394.6 

Nov. 

27 

472.3 

1694. 

Apr.    11 

a      394.9 

Dec. 

26 

471.1 

Nov.    22 

a      394,7 

]936 


1936 


Jan.  16 
Feb.  19 

1935 


1936 

Jan.  2 
Jan.  16 
Feb.  19 

1935 


D-11060-F- 
1544.2 


Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep, 


3 
1 
5 
3 
7 
4 


464.9 
460.3 


D-11C6-F-21 

Mar. 

8 

277.6 

1469.4 

Apr. 

3 

272.1 

May 

1 

264,2 

June 

5 

283,2 

July 

3 

303.9 

Aug. 

7 

318,6 

Sep. 

4 

319,2 

Oct. 

2 

331.8 

Nov. 

6 

330.9 

Dec. 

4 

311.3 

297,6 
287.1 
275.7 


344.3 
338.3 
334.4 
335.5 
342.2 
342.9 


1900. 


Jan.    15 

a 

394.2 

1935 

Jan™    31 

b 

390. 

Feb.    28 

b 

393. 

Mar.    31 

b 

393. 

1936 

ppb.    29 

b 

393. 

1935 

D-1116b-F-22      Jan.    31      b      375.3 


1950. 


Feb.    28      b      379.9 


Mar. 

31 

b 

379.9 

D-1161-E-25 

Jan. 

15 

c 

61. 

2242,2 

Feb. 

15 

c 

50. 

Me.r. 

1 

c 

55. 

Mar. 

15 

c 

60. 

Apr. 

4 

c 

65.5 

Apr. 

le 

0 

50. 

May 

2 

c 

54. 

May 

16 

c 

6G. 

Nov, 

15 

c 

81.8 

a  Measurement   from  Division  of  Vlater  Resources. 

b  Measurement   from   ovnaer. 

c  Measurement  from  Fontana  Union  Water  Com.pany. 

Measurements   from  San  Antonio  Vfeter   Company  except  as  noted- 
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Vfell  Number 

and 

R.P.    Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


Yfell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  v/ater 
surface 

Feet 


1935 


1935 


D-1162a-E-25 

Jan, 

15 

102. 

2066.3 

Feb. 

15  ■ 

69. 

Mar. 

1 

65. 

Apr. 

4 

76. 

May 

2 

55. 

June 

16 

84. 

Aug. 

17 

109.7 

Sep. 

18 

109.9 

Oct. 

16 

110,5 

Dec. 

15 

106,3 

D-1164-E-25   Mar.  6  a  157.3 

1805.       Apr.  11  a  135.1 

May  23  a  127.9 

Aug.  17  a  159,0 

Dec.  14  a  159.8 


D-1182b-E-26 

Apr. 

16 

345, 

1599.6 

May 

16 

344. 

July 

17 

344.8 

Dec. 

16 

341.4 

r-1182c-E-26 

Jan. 

2 

310.7 

1549.8 

Feb. 

2 

309,5 

Mar. 

18 

306.1 

Apr. 

16 

302.6 

May 

IG 

299,1 

Oct. 

16 

305.9 

Nov, 

15 

505,9 

Dec, 

16 

301,5 

Dec,  16  b  302.6 


1936 


D-1165-F-25 
1620. 


Mar.  8  a  389.8 

Apr.  11  a  390,2 

May  23  a  391.5 

Dec.  14  a  392.7 


D-1166-F-25 

Mar. 

6 

a 

326.1 

1529, 

Apr. 

11 

a 

326.1 

May 

20 

a 

326,1 

- 

Dec. 

14 

a 

328.9 

D-1170b-E-25 

Aug. 

20 

48.0 

1854.1 

D-1181-F-26 

Jan. 

2 

285.5 

1591.1 

Feb, 

16 

280. 

Apr, 

16 

253, 

May 

16 

216, 

Sep, 

18 

258,7 

Oct. 

18 

247,3 

Nov. 

15 

254.5 

Dec. 

16 

252.3 

1936 


Jan.  16 


Dry 


245.1 


Jan.  15 

300.3 

1935 

D-1184-E-26 

Jan.  12 

c 

141.2 

1877.7 

Feb.  12 

c 

139,4 

Mar.  18 

c 

138,3 

Apr,  10 

c 

138,1 

May   9 

c 

136,9 

Oct.   4 

c 

132.9 

Nov,   1 

c 

131.2 

Dec.   3 

o 

130.5 

1936 


Jan.  3  c  130,9 


1935 


118Ba-F-26 

Jan.  15 

225.4 

1456,2 

Feb,  16 

219,6 

Mar,  18 

212,7 

Apr,  16 

210.4 

May  16 

212.7 

Sep.  18 

220.4 

Oct.  18 

220.9 

Nov.  15 

217.4 

a  Measurement  from  C,  A,  Smith, 

b  By  correct  test  gage.   Future  readings  correr-ted, 

c  Measurement  from  San  Bernardino  '-feter  I'epartment. 

Measurements  from  Fontana  Union  V.'ater  Company  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Well   Nnuber 

to  v»ater 

Well  j-lurnber 

and 

surface 

a-i\d 

R.P.    Elev, 

Date 
1935 

Feet 

R.P.    Elev. 

D-1188a-F-26 

Dec,    16 

(.  1  ^  c  y 

D-1188h-F-26 

com. 

Pec.    16 

a      213,6 

cont. 

Dist.R.P. 
tc  water 
surface 
Date      Feet 

1936 

Feb,  20  be   78.0 


1936 


1935 


li40. 


Jan^,  15 


1935 


212.3 


Jan. 

14 

162. 

Feb. 

18 

156. 

Apr. 

15 

151. 

May 

15 

145. 

June 

17 

131. 

Aug. 

12 

139. 

Sep. 

16 

139. 

Oct. 

14 

147. 

Nov, 

18 

150. 

Dec. 

16 

149. 

1936 

Jan.  13 
Feb„  17 

1934 


144. 

141. 


D-1188h-F- 

■26 

May     18 

b 

82. 

1493.4 

1935 

Mar.      8 

b 

71.4 

Mar.      8 

be 

73,6 

May        3 

bo 

62.2 

D-1189-F-26 

Jan.    14 

159. 

1563. 

Api  .    15 

153. 

May     13 

151. 

June   17 

165. 

Ju]y  15 

158. 

Aup;.    12 

153. 

Sep.    16 

156. 

Oct.    14 

154. 

Nov.    18 

150. 

Dec.    16 

157. 

1936 

Jan  o  13 
Feb.  17 

1935 


1936 


Jan. 


a  By  correct  test  gage.   Future  readings  corrected. 

b  Measurement  from  C.  A.  Smith, 

c  Air  gage . 

Measurements   from  owner  except  as  note^''. 


157. 
152. 


D-1192C-F-26 

Feb. 

1 

175.2 

1378. 

Mar. 

5 

160.9 

Apr. 

2 

158.9 

Nov. 

7 

193.3 

Dec. 

4 

189.7 

18b  .0 
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SOUTH  COAST/.L  BASIN   TK'v'P^STIGATION 

Records    of   Ground  Yfeter   Levels  at  Y'lells 

in  District   ''E" 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist .R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


yfell  Number 
ar.r! 
R.P.  Elev. 


Date 


Dist. R.P. 
to  -water 
surface 
Feet 


1935 


19o5 


E-l-E-27 

Jan. 

12 

16.2 

1891.5 

Mar. 

18 

12.3 

E-2-E-27 

Jan. 

12 

185.9 

1621.6 

Feb. 

12 

136. 6 

Mar. 

18 

182.7 

Apr  . 

8 

179.9 

May- 

9 

176.9 

June 

5 

175.4 

July 

9 

176.1 

Aug. 

3 

177.5 

Sep. 

4 

179.4 

Oct. 

4 

]81.1 

Nov. 

1 

182.5 

De  c . 

3 

184.0 

193G 

Jan, 

3 

165.4 

ip; 

55 

E-2a-E-27 

Jan. 

12 

213.3 

1529.8 

Feb. 

9 

213.2 

Mar. 

16 

213.3 

Apr, 

8 

212.5 

May 

4 

211.5 

June 

1 

210.4 

Aug. 

28 

215.1 

Oct. 

14 

215.2 

Dec. 

7 

214.9 

1936 


Jan. 


1935 


215.3 


E-4a-F-27 

Jan.  12 

223.9 

1303,4 

Feb.  12 

22ri.3 

Mar.  18 

222.5 

Apr.  10 

CcZ  %  C. 

May   9 

221.7 

June   5 

222,0 

July  IF. 

222.9 

E-4a-F-27 

Auc;  „ 

7 

223.7 

cont. 

Sep. 

6 

224.6 

Oct. 

4 

225.3 

Nov. 

1 

226.1 

I'en . 

3 

225.9 

1936 


Jan .   3 


1935 


1936 


Jan.   4 


1935 


a  Do-'/n  2  hours. 

b  Measurement  from  o-wner. 

Measurements  from  San  Bernardino  "".ater  Department  except  as  noted, 


226.1 


P>  5e-F-27 

Feb. 

12 

185.9 

1258.9 

Mar. 

18 

181.3 

A-or . 

10 

180.6 

Mav 

9 

180.4 

Oct. 

4 

186.6 

Nov. 

1   a   188.6 

Dec;. 

3 

187.4 

186.8 


E-6b-F-27 

Jan. 

2 

b 

208.9 

1206.2 

Feb. 

1 

b 

205.6 

Mar . 

5 

b 

196.5 

Apr . 

2 

b 

196.2 

May 

1 

b 

192.9 

June 

]_ 

b 

135.3 

Jvly 

2 

b 

196.3 

Au/, . 

3 

b 

197.9 

Sep, 

3 

b 

197.8 

Sep. 

30 

b 

19G.7 

Nov . 

7 

b 

200.2 

Dec. 

4 

b 

200.4 

1036 


Jan.   3  b  197.2 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  v«.ter 
surface 
Feet 


1935 


1936 


E-7-G-27 
1162.0 


Jan.      2 

a 

103.9 

Feb.   11 

a 

102.1 

Mar .      5 

a 

97.1 

Apr.      2 

a 

9G.2 

May        1 

a 

100.2 

1936 

Jan.      3 

a 

100.5 

E-15-G-27 
cont. 


Jan. 


76.7 


1935 


E-lO-E-27 

Jan. 

5 

181.5 

1412.9 

Feb. 

9 

179.7 

Mar. 

16 

179.6 

Apr. 

8 

179.5 

May- 

4 

179.5 

June 

1 

179.6 

July 

9 

179.7 

Aug. 

5 

180.6 

Aug. 

28 

181.0 

Oct. 

5 

182.0 

Nov. 

1 

183.4 

Dec. 

3 

180.7 

1936 

Jan. 

3 

180.6 

1935 


E-23-G-27 
1069.3 


E-15-G-27 

Jan. 

18 

67.3 

1199.9 

Feb. 

13 

66.0 

Mar. 

15 

64.6 

Apr. 

10 

63.6 

May 

9 

72.8 

June 

5     b 

76.0 

July 

10 

79.5 

Aug. 

6 

81.2 

Sep. 

5 

82.3 

Oct. 

4 

81.6 

Nov, 

n 

82.2 

Dec. 

4 

78.8 

1935 


E-22-G-27 

Jp.n. 

17 

1C32.0 

Feb. 

13 

Mar. 

15 

Apr. 

10 

May 

10 

J\me 

5 

July 

10 

Aug. 

6 

Sep. 

5 

Oct. 

4 

Nov. 

2 

Dec. 

4 

1936 


Jan.  4 


1934 


Dec.  31 


1935 


Iter. 

18 

Apr. 

6 

May 

4 

June 

5 

July 

12 

Auf,. 

7 

Sep. 

6 

Oct. 

2 

Nov. 

4 

Dec. 

5 

1936 


a  Measurement  i'rom  oivner. 

b  Shut  down  vdndmill  to  measure. 

Measurements  from  San  Bernardino  ^"ater 


Jan. 


Departirsnt   except  as   noted, 


41.3 
40.5 
41.4 
41.3 
43,0 
44.3 
45.7 
47.0 
46.9 
47.1 
47.1 
44.7 


44.0 


37.0 


36.2 
41.4 
42.4 
45.0 
46.9 
48.0 
47.6 
46.3 
47.6 
40.2 


39.1 
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Dist.R.P. 

Well  Niunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-24-E-28 

Jan. 

5 

15.9 

1483.7 

Feb. 

12 

15.4 

Mar. 

18 

13.3 

Apr. 

10 

12.9 

May- 

9 

12.7 

June 

5 

11.2 

July 

9 

12,8 

Aug. 

5 

14.2 

Sep. 

4 

15.2 

Oct. 

4 

14.4 

Nov. 

1 

14.3 

Dec. 

3 

14.1 

1936 

Jan. 

3 

13.4 

1935 


E-25e-F-28 

Jan. 

5 

178.1 

1275. 

Feb. 

12 

178.5 

Apr. 

10 

175.6 

May 

9 

176.1 

July 

9 

177.3 

Aug. 

5 

178.8 

Oct. 

3 

179.5 

Nov. 

1 

180.4 

Dec. 

3 

179.0 

1936 


Jan. 


1935 


179.2 


Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-26-F-27 

Oct.   4 

100.5 

cont. 

Nov.   1 

100.7 

Dec.   3 

100.8 

E-26-F-27 

Jan.   4 

99,9 

1171.3 

Feb.  12 

99.4 

Mar.  15 

99.4 

Apr.  10 

98.3 

May   9 

98.3 

June  5 

98.4 

July  10 

99.0 

Aug.   3 

99.5 

Sep.   4 

100. 1 

a  No.  2  flowing. 

b  Measiirer.ent  from  V'ater  Conservation 

Measurements  from  San  Bernardino  '■/atui 


1936 


Jan. 

4 

100,7 

1935 

E-29-G-28 

Jan, 

29 

+42 -.7 

1028 . 

Feb. 

11 

+  43.9 

Mar . 

12 

+  46  a  2 

Apr. 

8 

+42.7 

May 

8 

+32.3 

June 

17 

a 

+  23.1 

July 

8 

+28.9 

July 

10 

+  27.7 

Aug. 

9 

+  23.1 

Aug , 

26 

+26,0 

Oct. 

1 

+27.1 

Oct. 

31 

+  26,6 

Dec. 

2 

+38.7 

1936 

Jan, 

2 

+41.6 

1935 

S-29b-G-27 

Jan. 

25 

b 

14.0 

1047.9 

Mar. 

11 

b 

14.3 

May- 

8 

b 

17,8 

June 

19 

b 

20.0 

July 

18 

b 

21.2 

Aug. 

15 

b 

20.9 

Sep. 

16 

b 

22.5 

Oct. 

16 

b 

22.4 

Nov, 

10 

b 

19,2 

Dec. 

17 

b 

18.0 

Associate  on. 
Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.F 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  vater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-31-G-28 

Jan.  18 

39.1 

E-34-E-28 

July  9 

8.4 

1070. 

Feb.  11 

38.7 

cont. 

Aug.   5 

9.2 

Mar.  18 

38.3 

Sep.   4 

9.9 

Apr.   9 

38.2 

Oct.   3 

10.1 

May   8 

38.5 

Nov.   1 

10.5 

June  4 

39.0 

Dec.   3 

10.5 

July  10 

40,0 

Aug.   5 

40.7 

1936 

Sep.   5 

41.1 

Oct.   4 

41.3 

Jan.   3 

10.0 

Nov.   1 

41.2 

Dec.   4 

40.7 

1935 

1936 

E-34b"F~28 

Jan-   5 

182.4 

1319.2 

Feb.  12 

182.2 

Jan.   4 

40.4 

Mar.  18 
Apr.  10 

179.0 
177.2 

1935 

ifey   9 

June   5 

175.3 
174.4 

E-31a-F-28 

Jan.   5 

69.9 

July  9 

175.1 

* 

Feb.  12 

69.7 

Aug,   5 

176.4 

Mar.  15 

68.5 

Sep.   4 

177.5 

Apr.  10 

69.0 

Oct.   3 

178.7 

May   9 

68.5 

Nov.   1 

179.6 

June   5 

68.9 

Dec.   3 

180.5 

- 

July  10 

69.8 

Aug,   5 

70.5 

1936 

Sep.  5 

71.1 

Oct.  4 

71.0 

Jan.   3 

181.4 

Nov.   1 

71.0 

Dec.   4 

70.7 

1935 

1936 

E-35C--F-28 

Jan.  19 

143.3 

1223. 

Feb.  12 

141.7 

Jan.   4 

70.4 

Apr.  10 
June  4 

140.1 
142.0 

1935 

Dec.   3 

145.4 

E-34-E-28 

Jan.   5 

7.8 

1936 

1405.5 

Feb.  12 

7.3 

Mar.  18 

7.2 

Jan.  3 

144.2 

Apr.  10 

7.0 

May   9 

7.5 

June   5 

8.0 

*  R.P.  elevation  1135  to  rnd  incl»"Un{',  September  5,  1936,  then  1134.7. 
Measurements  from  San  Bernardino  "fater  Department  except  as  noted. 


I 
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Vfell  Number 
ancl 
R.P.    Elev. 


I 


Date 


1935 


E-36-F-28 

May- 

9 

* 

June 

5 

July 

10 

Aug. 

8 

Sep. 

1 

Oct, 

3 

Nov. 

1 

Dec. 

4 

1936 


Jan.     4 


1935 


E-37-F-28 

Jan.  12 

1129.4 

Feb.  12 

Mar.  13 

Apr.  10 

May   9 

June   4 

July  10 

Aug.   5 

Sep.   5 

Oct.  4 

Nov.   1 

Dec.   4 

1936 


Dist.R.P. 
to  Twater 
surface 
Feet 


85.7 
89.0 
92.1 
94.8 
91.1 
90,7 
89.9 
88.9 


88.1 


55,6 
52.7 
50.8 
52.8 
60.4 
62.2 
63,6 
64.9 
63.6 
63.3 
62.8 
61.1 


Jan.   4 

58.1 

1935 

E-38a-G-28 

Jan.  16 

13.8 

1064.3 

Feb.  11 

13.1 

Mar.  13 

12.6 

Apr.   9 

12.6 

May   8 

14.6 

June   1 

15.0 

July  8 

16.9 

Aug.   2 

17.4 

D 

ist.R.P, 

Well  Number 

t 

0  -water 

and 

s 

urface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-38a-G-28 

Sep. 

3 

17.3 

cont. 

Oct. 

2 

18.6 

Oct. 

31 

17.3 

Dec. 

2 

16.4 

1936 

Jan. 

2 

15.7 

1935 

E.39-G-28 

Jan. 

25 

c 

+31.3 

1037.9 

Mar. 

11 

c 

+35.6 

May 

8 

c 

Flo-wing 

June 

19 

c 

It 

July 

18 

c 

ti 

Aug. 

15 

c 

ti 

Sep. 

16 

c 

It 

Oct. 

16 

c 

It 

Nov. 

18 

c 

II 

Dec. 

17 

c 

It 

E-39d-G-28 

Jan. 

25 

c 

+36.8 

1031.6 

Mar. 

11 

c 

Flowing 

May 

8 

c 

It 

June 

19 

c 

It 

July 

18 

c 

It 

Aug. 

15 

c 

It 

Sep. 

16 

c 

It 

Oct. 

16 

c 

It 

Nov. 

18 

c 

ti 

Dec. 

17 

c 

11 

1933 

E-42-G-28 

Dec. 

1 

+  11.6 

1055.4 

1935 

Jan. 

1 

+  13.9 

Feb. 

1 

+  17.3 

*  R.P.  changed.   Ne-w  elevation  1159.1. 

a  No .  3  pumping. 

b  Pumping  15  feet  west. 

c  Measurement  from  Y/ater  Conservation  Association. 

Measurements  from  San  Bernardino  Water  Department  except  as  noted, 
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Dist.R.l. 

Dist.R.F 

IVell  Number 

to  water 

Well  Number 

to  V/'atcr 

and 

surf a  ce 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1935 

1936 

E-43-G-28 

Jan. 

16 

+30.0 

E-45e-F-29 

Jan,  3 

114.3 

1053.1 

Feb. 

Mar. 

11 
13 

+34.6 
+38,1 

cont. 

Apr. 

9 

+35.8 

1935 

May 

8 

+  25.4 

June 

1 

+  23.7 

E..46-G-28 

Feb.  11 

8.7 

July 

8 

+  20.8 

* 

Mar,  13 

8.3 

Aug. 

2 

+  19.1 

Apr.   9 

8.2 

Sep. 

3 

+21,9 

Oct.   4 

•  10.9 

Oct. 

2 

+  21.4 

Dec.   6 

12,0 

Oct. 

31 

+  18,5 

Dec. 

2 

+  26.6 

1936 

1936 

Jan.   4 

12.1 

Jan. 

2 

+  29.4 

1935 

1935 

E-46e-F-29 

Jan.  18 

14.2 

1111.6 

Feb.  11 

13.7 

E-44-F-28 

Jan. 

16 

105.9 

Mar.  13 

12.8 

1200.4 

Feb, 

12 

105.5 

Apr.   9 

12.4 

Mar. 

18 

104.8 

May   8 

14.0 

Apr. 

9 

104.3 

June  4 

13.1 

May 

9 

104.2 

July  8 

14.3 

June 

4 

104.1 

Aufi.   2 

15.6 

H, 

July 

9 

106.4 

Sep.   3 

15.2 

Aug. 

5 

106.0 

Oct.   2 

16.0 

Sep. 

4 

107.8 

Oct.  31 

16.2 

Oct. 

3 

106.7 

Dec.   2 

16.3 

Nov. 

1 

106.7 

Dec, 

3 

106.9 

1936 

1936 


Jan. 


16.5 


Jan. 


106.7 


1935 


1935 


E-47d-G-28 
1072.0 


E-45e-F-29 

Jan. 

16 

111.0 

1181. 

Feb. 

12 

100.4 

Mar. 

13 

107.6 

Apr. 

9 

107.0 

May 

9 

108.2 

June 

4 

110.9 

Oct. 

3 

116.0 

Dec. 

3 

115.4 

Jan. 

16 

16, 

.5 

Feb. 

11 

14, 

Mar. 

13 

15, 

.2 

Apr. 

9 

15, 

.1 

June 

4 

15, 

.1 

July 

8 

15, 

.2 

Aug, 

2 

15, 

.3 

Sep, 

3 

15, 

.8 

Oct. 

2 

Caved  in 

*  R.P.  elevation  1076.1  to  and  including  December  G,  1935,  then  1085.5. 
Measurements  from  3an  Bernardino  Water  Department  except  as  noted. 
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D 

ist.R.P. 

Well  Number 

t 

0  water 

and 

s 

urface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-48-G-28 

Mar. 

11 

a 

23.7 

1090.2 

May- 

8 

a 

Covered 

July 

18 

a 

35.5 

Aug. 

15 

a 

36.9 

Sep. 

16 

a 

28.8 

Oct. 

16 

a 

37.4 

Nov, 

18 

a 

37.0 

Dec. 

17 

a 

38.3 

E-49-F-29 

Jan. 

16 

163.9 

1268.2 

Feb. 

12 

162.4 

Mar . 

13 

160.6 

Apr. 

9 

159.6 

May 

9 

160.1 

Oct. 

3 

169.3 

Dec. 

3 

169.1 

E-50a-F-29 

1147.6 


1936 


Jan. 


1935 


1936 

Jan,  3 

1935 

Jan.  18 
Feb.  11 
Mar.  13 


167.1 


E-49d-F-29 

Jan. 

16 

174.0 

1289. 

Feb. 

12 

172.7 

Mar. 

13 

170.9 

Apr. 

9 

169.7 

May 

9 

169.4 

June 

4 

170.1 

July 

9 

173.9 

Aug. 

5 

176.2 

Sep. 

4 

177.6 

Oct. 

3 

178,5 

Nov. 

1 

178.1 

Dec. 

2 

177.3 

176,7 


47.3 
45.5 
43.2 


Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-50a-F-29 

Apr. 

9 

42.9 

cont. 

May 

8 

45.4 

June 

4 

48.7 

Sep. 

3 

54.0 

Oct. 

2 

53.6 

Oct. 

31 

53.9 

Dec. 

2 

51,5 

1936 

Jan . 

2 

50,5 

1935 

E-51d-G-2g 

Jan. 

18 

43.7 

1145.1 

Feb. 

11 

40.8 

Mar, 

13 

38.7 

Apr. 

9 

37.1 

May 

8 

37.7 

Juno 

4 

39.5 

July 

8 

42.1 

Aug , 

2 

b   44.6 

Sep. 

3 

b   45 , 3 

Oct. 

2 

45.7 

Oct. 

31 

45.8 

Dec, 

2 

46.4 

1936 

Jan. 

2 

45,4 

a  Measurement  from  Vater  Conservation  Association, 
b  Pumping  300  feet  east, 
c  Measurement  by  San  Bernardino  Valley 
Measurements  from  San  Bernardino  Water 


1935 


E-52g-G-29 

June  18 

c 

41.8 

1141.6 

July  24 

c 

44.5 

Aug.  20 

c 

47.0 

Sep.  18 

c 

49,5 

Oct.   8 

51.7 

Nov.   1 

51.8 

Dec.   2 

53,0 

1936 


Jan. 


54.2 


Y'fater  Conservation  District, 
Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Yfell   Number 

to  v/ater 

Well  llimber 

t 

0  water 

and 

surface 

and 

s 

urface 

R.P.    Kiev. 

Date 

Feet 

R.P.   Elev. 

Date 

Feet 

1935 

1935 

E-54-F-29 

Jan.    16 

279.6 

E- 

-59-0-29 

May 

8 

b 

100.2 

1410. 

Feb.    12 

278.3 

1239.1 

June 

19 

b 

98.0 

Mar.    13 

277.9 

July 

18 

b 

99.8 

Apr.      9 

277.0 

Avg. 

15 

b 

102.2 

May       9 

278.2 

Sep. 

16 

b 

104.8 

June      4 

276.3 

Oct. 

16 

b 

107.1 

July     9 

278.2 

Nov. 

18 

b 

109.0 

Oct.      3 

284.7 

Dec, 

17 

b 

110.0 

Dec.      3 

282.7 

E- 

-59a-G-30 

May 

20 

c 

127.4 

1936 

126^. 

Jan.      3 

282.1 

E- 

-60-C--30 
1575. 

Jan. 
Feb. 

18 
11 

88.2 
80.1 

1934 

liar. 
Apr. 

13 
19 

77.7 
77.8 

E-55b-G-29 

Nov.      5 

a      154.5? 

May 

8 

78.6 

1285. 

Dec.      6 
1935 

a      152.5? 

June 
July 
Aug. 
Sep. 

4 

15 

5 

4 

77.3 
78,8 
76.5 
75.1 

Jan.    16 

162.0 

Oct. 

2 

74.8 

Feb.    12 

161.0 

Oct. 

31 

74.5 

Mar.    13 

159.9 

Dec. 

3 

74.6 

1936 


Jan. 


1935 


166.3 


1936 


Jan,     3 


1935 


a   Correction  to   Bulletin  39-C. 
b  Measurement   from  V/ater   Conservation  i.psociation. 
c  Measurerrient   from  United   States   Oeolog'OQl  Survey, 
d  Measurement   from  Riverside   County  Vfeter  Users   Asroci 
Measurements   from  Si.n  Bernardino  Water  Departm^^nt   oxce 


ation. 

pt  as  noted, 


74.6 


E- 

.62£.-G. 

■30 

Jan, 

18 

283.0 

E-57-G-29 

Jan. 

18 

96.9 

1530. 

Feb. 

11 

283.5 

1217.4 

Feb. 

11 

91.9 

Mar . 

13 

263.4 

Mar. 

13 

87,9 

Apr. 

9 

202.6 

Apr. 

9 

84.4 

May 

8 

280.4 

May 

8 

80.9 

June 

4 

277.8 

June 

4 

82.4 

Oct. 

2 

276.5 

July 

8 

85.6 

Aug. 

2 

88.1 

E- 

-66-1-26 

Feb. 

8 

d 

11.2 

Sep. 

4 

91.2 

797.2 

Mar. 

9 

d 

11.5 

Oct. 

2 

93.7 

Apr. 

6 

d 

11.0 

Dec. 

2 

97.0 

_IJ!ay 

8 

d 

11.0 
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Well  Number 

and 

R.F.  Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 

to  -ws-ter 

Well  Nuir.be r 

surface 

and 

Feet 

R.P.    Elev. 

Date 


1935 


Dist.R.r. 
to  •ws.ter 
surface 
Feet 


E-66-I-26 

June     4 

c  ont . 

July     7 

Aug.      3 

Sep.    10 

Oct.    13 

Nov,      6 

Dec.    15 

11.3 
12.0 
12.8 
12.8 
12.7 
13.2 
13.2 


E-69L-I-26 

Oct . 

13 

cont . 

Nov. 

6 

De<;. 

15 

1936 


Jan.   5 


20.0 
19.5 
19.1 


19.0 


E-67h-I-26 
860. 


E-68g-I- 
830. 


26 


1936 


Jan .   5 


1935 


1935 


Feb. 
Apr. 
June 
July 
Aug. 
Sep. 


6 
4 
7 
3 
10 


Apr. 
July 
Oct. 


6 
7 


1936 


Jan. 


1935 


12.9 


18.0 
18.4 
20.1 
20.6 
23.5 
Dry 


1936 
Jan.   5      Dry 
1935 


14.6 
17.1 
19.0 


18.4 


E-69L-I-26 

Feb. 

8 

14.5 

830.6 

Mar. 

9 

15.2 

Apr. 

6 

14.8 

May 

8 

15.5 

June 

4 

15.3 

July 

7 

18.4 

Aug. 

3 

18.1 

Sep. 

10 

19.2 

E- 

■70-G-27 

Jan. 

15 

a 

210. 

1134. 

Mar. 

15 

a 

200. 

May 

15 

a 

201. 

June 

15 

a 

216. 

Sep. 

15 

a 

210. 

Dec. 

15 

a 

210. 

E- 

74-1-27 

Jf-n . 

17 

b 

67.0 

B83,0 

Feb. 

18 

b 

66.5 

Ifer. 

18 

b 

65.9 

Apr . 

15 

b 

65.4 

Mr,.y 

17 

b 

66.4 

June 

17 

b 

Dry 

1936 

Jan. 

17 

b 

Dry 

1935 

E- 

-74i-I-27 

Mar 

7 

131.1 

962.9 

Apr . 

6 

130.2 

May 

8 

129.2 

June 

4 

129.5 

July 

7 

130.1 

Aug. 

3 

131.1 

Sep. 

10 

132.8 

Oct. 

13 

134.0 

Nov. 

6 

135.1 

Dec. 

15 

134.9 

1936 


Jan .  5 


134.9 


a  Measurement  from  ovmer. 

b  Measurement  from  Riverside  Cement  Company. 

Measurements  from  Riverside  County  Vfrter  Users  Association  except  as  noted. 
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Well   Number 

and 

R.P.   Elev. 


Date 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


-75-H-27 

Jan. 

17 

a 

58.3 

921.2 

Feb. 

18 

a 

51.5 

Mar. 

18 

a 

46.9 

Apr. 

15 

a 

43.1 

May- 

17 

a 

42.5 

June 

17 

a 

46.3 

July 

15 

a 

50.6 

Aug. 

17 

a 

55.5 

Sep. 

14 

a 

58,9 

Oct. 

16 

a 

61.5 

Nov. 

16 

a 

63.3 

Dec, 

16 

a 

64.1 

1936 


Jan.   17     a 


1935 


64.0 


E-76-G-27 

Jan.  15 

b 

90. 

1094.5 

Feb.  15 

b 

73.1 

Mor.  15 

b 

53.1 

Apr.  15 

b 

54. 

May  15 

b 

61. 

June  15 

b 

120. 

■* 

Aug.  15 

b 

128. 

Oct.  15 

b 

118. 

Dec.  15 

b 

98, 

1936 

Feb.  15 

b 

78. 

1935 

E-81g-II-27 

Mar.  12 

42.4 

918. 

May   8 

44,8 

June  19 

58.9 

July  18 

66.6 

Aug.  15 

73.2 

Sep.  16 

77.2 

Oct.  16 

79.1 

Nov.  18 

79.5 

Dec.  17 

76.4 

Dist.R.P. 

Vfell  Number 

to  iwater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

1935 

Feet 

E-85-G-27 

Jan. 

25 

33.9 

1054.1 

Mar. 

11 

32.4 

May 

8 

37.9 

June 

19 

43.9 

July 

18 

46.0 

Aug. 

15 

48.5 

Sep. 

16 

47.8 

Oct. 

16 

44.9 

Nov, 

18 

42  <  8 

Dec. 

17 

40,6 

E-93-G-28 

Jan. 

25 

+  41,6 

1007.9 

Mar.. 

11 

+43,9 

May 

8 

+  9.2 

June 

19 

+47.3 

July 

18 

+38.2 

Aug. 

15 

+  37.0 

Sep. 

16 

+  39.3 

Oct. 

16 

-48.6 

Nov. 

18 

+50,9 

Dec, 

17 

+55.5 

E- 95-11-27 

Jan. 

17 

a   102.0 

1014.9 

Mar. 

16 

a   99.4 

Apr. 

15 

a   97 . 9 

July 

15 

a   100,2 

Sep. 

14 

a   103.5 

Nov. 

16 

a   105.1 

E-101-G-J 
1078.0 


1956 


Jan.  17 

a 

105.4 

1034 

Feb.   7 

c 

25.7 

Mar.   5 

c 

18.8 

1935 


Feb. 

11 

c 

21, 

.7 

Mar. 

13 

c 

20, 

.5 

Apr. 

9 

c 

22, 

.5 

a  Measurement   from  Riverside   Cement   Compr'ny. 

b  Measurement   from  owner. 

c  Measurement   from  San  Bernardino  Vfeter  Department, 

Measurements   from  Vfater   Conservation  Association  except  as   noted, 
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Well  Number 

and 

R.r.  Rlev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


Well  il\iinber 

and 

R.P.   Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  weter 
surface 
Feet 


1935 


1935 


E- 

-107a-H- 

•29 

Jan. 

10 

a 

73.1 

1189.6 

Feb. 

18 

72.0 

Apr. 

15 

a 

71.2 

May- 

22 

74.0 

July 

18 

a 

77.4 

Oct. 

12 

a 

78.4 

E- 

-107b-H- 

•29 

Jan. 

25 

b 

91.7 

1203.5 

Mar. 

11 

b 

90.7 

June 

19 

b 

101.4 

July 

18 

b 

104.6 

Aug. 

15 

b 

103.3 

Sep. 

16 

b 

108.0 

Oct. 

16 

b 

105,9 

Nov. 

18 

b 

103.7 

Dec. 

17 

b 

105,3 

E- 

-107d-E- 

■29 

Feb. 

13 

c 

86.2 

1217.8 

Mar. 

19 

c 

86,1 

Apr. 

11 

c 

8o.O 

May 

10 

c 

86.3 

June 

5 

c 

86.6 

July 

12 

c 

87.4 

Aug. 

7 

0 

88,2 

Sep. 

6 

c 

8G.4 

Oct. 

3 

c 

88.8 

Nov. 

4 

c 

89.7 

Dec. 

5 

c 

89.7 

1936 


Jan.      6      c        90.0 


1935 


E_109-G-29 

Jan .   5 

d 

55.7 

1555.4 

Jan.  19 

d 

54.7 

Feb.   2 

d 

53.6 

Feb.  16 

d 

52.3 

Mar.   2 

d 

50.5 

Mar.  16 

d 

48.8 

Apr.   6 

d 

47.0 

;-109-G-29 

Apr- . 

20 

d 

46.3 

cont . 

May 

4 

d 

45.6 

May 

18 

d 

45.3 

June 

1 

d 

45.2 

June 

15 

d 

45.4 

July 

6 

d 

46.7 

July 

M 

d 

48.1 

Aug. 

3 

d 

49.7 

Aug, 

17 

d 

51.1 

Sep, 

7 

d 

53.0 

Sep, 

21 

d 

54.1 

Oct. 

5 

d 

55,1 

■ 

Oct. 

19 

d 

55.7 

Nov. 

2 

d 

56.3 

Nov. 

16 

d 

56.6 

Nov. 

30 

d 

57.1 

Dec. 

14 

d 

57.2 

Dec. 

28 

d 

57.2 

•110-11-29 
1205.1 


1934 


Or.t, 


1935 


72.8 


Jan. 

14 

a 

73.4 

Feb. 

18 

72.9 

Apr. 

16 

a 

72.5 

May 

20 

73.0 

July 

19 

a 

74.6 

Aug . 

27 

75.7 

Oct. 

12 

a 

76.4 

Nov. 

27 

76.9 

E-lll-H-29 

Feb. 

18 

110.0 

1250.5 

Apr . 

16 

a 

108.7 

May 

20 

108,3 

July 

20 

a 

110.9 

Aug. 

27 

e 

114.2 

Oct. 

22 

a 

114.7 

Nov. 

27 

e 

116.7 

a  Measurement  from  P.  E.  Hicks, 

b  Measurement  from  Water  Conservation  Association. 

c  Measurement  from  San  Eermrdino  Vfater  Department. 

d  Measurement  by  Gage  Canal  Company. 

e  Questionable  by  United  States  Geological  Survey. 

Measurements  from  United  States  Geological  Survey  except  as  noted. 
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D: 

ist.R.P 

Fell  Number 

ti 

0   water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-llle-H-29 

Feb. 

18 

a 

154.2 

1279.5 

May 

20 

a 

155.9 

Aug. 

27 

ab 

150, 

E-lllh-H-29 

Feb. 

18 

a 

83.6 

1245.5 

Apr, 

15 

83.2 

May 

20 

a 

83.7 

July 

19 

84.9 

Aug. 

27 

a 

85.7 

Oct. 

12 

86,1 

Nov. 

27 

a 

86.1 

E-114-II-29 

Feb. 

26 

141-0 

1321.9 

Apr, 

15 

136.5 

July 

19 

145,5 

Oct. 

10 

151.8 

1936 
Jan.  7     148.6 
1935 


E-117-I-30 

Apr. 

16 

70.2 

1439.3 

July 

20 

71.8 

Oct, 

22 

73.7 

E-119a-H-30 

Mar. 

19 

c 

191.5 

1397.7 

Apr. 

11 

c 

189.1 

June 

6 

cd 

194.9 

July 

15 

c 

198.8 

Sep. 

6 

c 

203.3 

Oct. 

3 

cd 

205.4 

Nov. 

4 

cd 

206.6 

Dec. 

5 

c 

202.4 

1936 

Jan. 

6 

c 

201.9 

Dist.R.F, 
Well  Number  to  \vater 

a, id  surface 

R.P,  Elev.     Date      Z?^ 

1935 


E-120-H~30 
1522.8 

Apr. 
July 
Oct. 

15 
17 
23 

164.8 
1G2.5 
166.7 

E-122-I-30 
1513.5 

Apr. 
July 
Oct. 

16 
20 
22 

74.6 
74.5 
75.7 

E-122->I-30 
158.^,1 

Oct. 

22 

44.1 

E-122k-I-30 
15o0.1 

July 
Oct. 

17 
22 

84.2 
88.3 

E-123C-H-30 
1521.0 

Feb. 
Apr. 
July 
Oct. 

26 
12 
19 
23 

251.0 
249.2 
252.4 
253.6 

E-124-H-30 
1608.5 

Apr. 
July 
Oct. 

15 
17 
23 

116.1 
115.6 
127.6 

E-125-H-30 
nio.9 

Apr. 

15 

194.8 

1934 

E-126-I-50 
1674.5 

Oct.   5  i 
1935 

;   54.6 

Oct. 

22 

54.9 

E-127-H-31 
1907.0 

Apr . 
July 
Oct. 

12 
19 
23 

87.6 
67.9 
74.0 

1936 
Jan.   7      80.0 


a  Measurement  from  United  States  Geological  Sui-vey, 

b  Obstruction. 

c  Measurement  from  San  Bernardino  Water  Department. 

d  Pum.ping  well  alongside. 

e  Correction  to  Bulletin  39-C. 

Measurements  from  P.  E,  Hicks  except  as  noted. 
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Well  Nuiaber 
and 
R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Dist.R.P 
to  v/ater 
surface 
Feet 

E-127a-II-31 
1724.8 

Apr. 
July 
Oct. 

12 
19 
23 

157.9 
156.8 
155.6 

E-127b-G-31 
1765.7 

Apr. 

12 

224.6 

E-127d-H-31 
1836.2 

Apr. 
July 
Oct. 

12 
19 
23 

92.1 
83.0 
82.5 

E-128-K-31 
1710.5 

Jan. 
Apr. 
July 

17 
12 
19 

111.0 
105.1 
110.9 

E-131e-H-32 
2198.5 

Apr. 
July 

12 
19 

6.1 
22.0 

E-131f-G-31 
2100. 

Jan. 
Apr. 

24 
12 

49.8 
41.9 

E-132-I-31 
2131.8 

Apr. 
Oct. 

10 
10 

112.5 
115.7 

E-133-I-31 
2007.8 

Apr. 
Oct. 

10 
10 

95.9 
120.6 

E-136-I-32 
2293.8 

Apr. 
Oct. 

10 
10 

63.8 
69.5 

E-136C-I-32 
2360.1 

Apr. 
July 
Oct"'. 

10 
17 
10 

129.4 
135.2 
136.4 

1936 

Jan. 

6 

131.8 

1935 

E-136i-I-32 
2392.6 

Apr. 
Oct. 

10 
10 

158.0 
165.2 

E-137-H-32 
2653.5 

Apr. 

Oct. 

10 
10 

225,5 
227.0 

a  Measurement 

from  V/. 

rr.  Hoy.-  - 

D 

ist.R.P. 

Well  Nuir.be r 

t 

0  wp-ter 

and 

surf a  ce 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

E-138-I-32 

Apr. 

10 

176.3 

2419.8 

E-13&b-I-32 

Apr. 

10 

224.5 

2471.3 

Oct. 

10 

236.5 

E-138f-I-33 

Apr . 

13 

358.4 

2623.2 

Oct. 

15 

359.1 

E- 139-11- 32 

Apr. 

10 

281,0 

2842.1 

O-it . 

10 

290.1 

E-139a-H-33 

Apr. 

10 

261.0 

2816.9 

Oct. 

10 

271.4 

E-140-H-33 

Apr . 

10 

58.3 

3107.7 

Oct. 

10 

65.4 

E-140C-II-33 

Apr. 

10 

26.0 

3338.3 

Oct. 

10 

35.2 

E-141-I-33 

Apr. 

10 

63.6 

2812,6 

Oct. 

10 

64.9 

E-147b-F-21 

Jan. 

14 

a 

6.4 

493.6 

Feb. 

13 

a 

5.9 

Mar. 

13 

a 

5,5 

May 

15 

a 

6.0 

Aug. 

19 

a 

7.4 

Oct. 

9 

a 

7.2 

Nov. 

13 

a 

6,7 

Dec. 

10 

a 

6.5 

E-147c~L-21 

Jan. 

14 

a 

9.8 

503.7 

Feb. 

13 

a 

8.8 

Mar, 

13 

a 

8.3 

May 

15 

a 

8.7 

Aug. 

14 

a 

10.8 

Oct. 

9 

s. 

10. G 

Nov. 

13 

a 

9.7 

Lee. 

10 

a 

9,5 

E-148-K-22 

Apr . 

8 

b 

123,4 

615.5 

July 

6 

b 

125,4 

Oct. 

12 

b 

Dry 

b  Measurement  from  Riverside  County 
Measurements  from  P.  E.  Hicks  except 


Hater  Users  Association, 
as  noted. 
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Well  Number 

and 

P.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


\Tell  Number 

and 

R.P.    Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  v/ater 
surface 
Feet 


E-149d-K-22 

570.  S 


E-149i-K-22 
587.9 


1935 

Jan.  14 
Apr.  10 
June  1 1 
Sep»  11 
Octc  9 
Nov.  13 
Lee.  10 

1936 

Jan.  17 

1935 

Apr.  8  a 
July  6  a 
Oct.  12  a 

1936 

Jan .   4  a 

1935 


E-150-I'C- 

22 

Feb.  18 

601.2 

Mar.  15 
Apr.  11 
June  12 
Aug.  16 
Oct.  10 
Nov.  14 
Dec.  17 

1936 

Jan.  16 

1935 

E-150b-K 

-22 

Jan.  14 

567.0 

Feb.  13 
Apr.  10 
June  11 

49.0 
48.3 
50.8 
53.2 
53.0 

52a 

51.5 


50.8 


56.2 
56.6 
56.2 


55.8 


89.2 
89.1 
89.1 
90.0 
91,5 
91.7 
90.6 
90.3 


90.1 


49.6 
49.2 
49.1 
50.9 


E- 15 Ob- K- 22 
cont . 


1935 

Sep.  11 

Oct.  9 

Kov.  13 

Dec.  10 

1936 


1936 


Jan.  17 

1935 

E-153-K-22 

Jan.  14 

590.7 

Feb.  13 

Apr.  10 

June  11 

Sep.  11 

Oct.   9 

Dec.  10 

E-156-K--23 

May  19 

641.1 

53.2 
53.1 
52.2 
51,5 


Jan» 

17 

50.8 

1935 

E-151-K-22 

Feb. 

9 

a 

25.3 

* 

He  r . 

10 

a 

May 

9 

a 

21.0 

July 

6 

a 

22.0 

Oct. 

12 

a 

23.8 

Nov. 

7 

a 

23.5 

E-151f-K-r.2 

Jan. 

14 

33.7 

555.2 

Feb. 

13 

33.3 

Apr, 

10 

33.1 

July 

10 

33.9 

Oct. 

9 

34.2 

Dec. 

10 

34.2 

33.9 


33.9 

34.0 
33.9 
34.2 
34.6 
34.4 
34.4 

54.7 


1936 


Feb.   9  b   55.1 


*  R.P.  chanp-ed .   Ne'-r  elevation  529.2. 

a  Measurement  from  Riverside  County  ^Tater  Users  Association, 
b  Measurement  from  Chino  Basin  Protective  Association. 
Measurements  from  W.  V/.  Hoy  except  as  noted. 
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Vfell  Nuiiber 

and 

R.P.   Elev. 

Date 
1935 

D 
t 
s 

ist  .R.P 
0  -water 
urface 
Feet 

E-157-K-23 
611.2 

Febo    18 
Apr.    11 
July  11 
Sep.   12 
Nov.    14 
Dec.    17 

1936 

a 

a 
a 
a 
a 
a 

37.5 
37.6 
37.7 
37.8 
38.0 
38.2 

Jan.    16 

a 

38.2 

1935 

E-169a-K-24 
723,2 

Apr .      7 
July     5 
Oct.   11 

1936 

13.8 
18.3 
20.0 

Jan.      3 

13.9 

1935 

E-169C-K-24 
712.1 

Apr.      7 
Oct.    11 

8.1 
17.1 

1936 


Jan.   3 


1935 


E-172-J-25 

Jan. 

10 

734.7 

Feb. 

8 

Apr. 

8 

May 

8 

July 

6 

Aug. 

3 

Sep. 

10 

Nov. 

6 

Dec. 

15 

1936 


Jan. 


3 


15.6 


5.0 
4.2 
5.4 
4,4 

o  7 

0.4 
1.9 
4.7 


4,0 


Dist.R.P. 

Well  Number 

to  wp.ter 

ar.e 

surface 

R.P.    Elev. 

Date 
1935 

?2^1 

E-173e-K-25 

Feb. 

8 

7.4 

750.2 

Apr. 

7 

6.9 

June 

4 

9.3 

Aug. 

3 

12.0 

Oct. 

11 

12.0 

Nov. 

6 

11.8 

Dec. 

15 

10.8 

E-174-K-25 

Febo 

8 

21.7 

763. 

M&r , 

9 

20.0 

July 

5 

27,9 

Aug, 

3 

29.2 

Sep. 

10 

28.6 

Oct, 

11 

27.8 

Nov. 

6 

28.1 

E-178-J-25 

Apr  „ 

7 

41.3 

779.0 

July 

5 

41.2 

Oct. 

11 

42.4 

1936 

Jan. 

3 

41.9 

1935 

E-179C-K-25 

Jan. 

9 

23.9 

766, 

Feb. 

8 

23.0 

Apr. 

7 

23.8 

June 

4 

24.1 

Aug. 

3 

27.0 

Oct. 

11 

26.0 

Nov. 

6 

25.1 

Dec. 

15 

26.7 

1936 


Jan.  3 


1935 


E-184C-J-25 
801.3 


Jan. 
Feb. 
liar. 
Apr . 
June 


8 
8 
9 
6 
4 


25.4 


64.1 
63.8 
63.5 
63.6 
6.  .8 


a  Measurement  from  "iT.  V;".  Hoy. 

Measurements  from  Riverside  Comity  '-Tater  Users  Association  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.   Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  -water 
surface 
Feet 


V'ell  Number 
and 
R.P.   Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1935 


E-184C-J-25 

Aug. 

3 

64.5 

E- 

-194-K- 

26 

Sep. 

10 

113.5 

cont. 

Oct. 

13 

65.0 

860. 

Oct. 

11 

113.9 

Dec. 

15 

64.6 

. 

Nov. 
Dec. 

6 
15 

113.9 
114.1 

E-185-J-25 

Jan. 

9 

45.9 

786. 

Mar. 

9 

45.4 

1936 

Apr. 

7 

45.0 

June 

4 

46.3 

Jan. 

3 

113.9 

Oct, 

11 

47.5 

Nov. 

6 

47.1 

1935 

Dsc. 

15 

46.9 

V. 

■  196-I-; 

26 

Feb. 

8 

11,8 

E-192-J-26 

Jan. 

17 

a 

73.3 

802,5 

Apr. 

6 

10.8 

843.6 

Feb. 

18 

a 

72.1 

June 

4 

11.2 

Mar. 

18 

a 

71.2 

July 

7 

12.4 

Apr. 

15 

a 

70,5 

Aug, 

3 

Dry 

May- 

17 

a 

74.1 

Dec. 

15 

Dry 

June 

17 

a 

75.6 

July 

15 

a 

78.0 

E- 

-201c- !• 

-27 

Feb. 

8 

135.0 

Aug. 

17 

a 

82.1 

951.9 

Mar* 

7 

134.3 

Sen. 

J- 

15 

a 

80.6 

Apr. 

6 

133.8 

Oct. 

16 

a 

77.3 

May 

8 

138.8 

Nov. 

16 

a 

76, .8 

June 

4 

139.4 

Dec. 

16 

a 

74.6 

July 

7 

Dry 

E-192a-J-26 

Jan. 

8 

11.4 

E- 

-201d-I. 

-27 

Feb. 

8 

104.4 

769.4 

Mar. 

9 

9.7 

907.1 

Ma  r . 

7 

103.1 

May 

8 

12.0 

Apr. 

6 

102,5 

July 

7 

10.8 

May 

8 

101.4 

Oct. 

13 

14.9 

June 

4 

100.0 

Nov. 

6 

12.9 

July 

7 

95.6 

Dec. 

15 

13.3 

Aug. 
Sep. 

3 
10 

97.1 
98.4 

1936 

Oct. 

13 

99.5 

Nov, 

6 

96.6 

Jan. 

5 

11.5 

Dec. 

15 

95.5 

1935 

1936 

E-193b-K-26 

Apr. 

7 

104.1 

Jan. 

5 

95.2 

873. 

July 

C 

109.6 

Oct. 

11 

108.1 

1935 

1936 

E- 

•225C-J- 

-31 

July 

17   t 

1   46.1 

1919.0 

Jan. 

3 

108.3 

a  Measurement  from  Riverside  Cement  Company. 

b  Measurement  from  P.  E.  Hicks. 

Measurements  from  Riverside  County  'vYater  Users  Association  except  as  noted. 
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List. R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  vra.ter 

Well  Nuir^er 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

1936 

Feet 

E-229-I-32 

Apr.  10 

63.6 

E-233f-J-32 

Jan.   6 

47.1 

2287,1 

Oct.  10 

65.8 

cont. 

E-232-J-32 

Apr.  13 

179.3 

1935 

2387.1 

Oct.  15 

1B1.7 

E-234-J-32 

Jan.  18 

26.9 

1936 

2199.5 

Apr.  13 
July  17 

26.7 
27.3 

Jan .  6 

179.8 

Oct.  15 

28.0 

1935 

1936 

E-232a-J-32 

Apr.  13 

60.0 

Jan.   6 

28.4 

2267.2 

Oct.  15 

63.2 

1935 

E-232b-J-32 

Apr.  15 

81.8 

2288.0 

July  17 

83.9 

E-236-J-33 

Apr.  13 

89.6 

Oct.  15 

84. 9 

2348.5 

July  17 
Oct.  15 

90.1 
90.9 

1936 

1936 

Jan.   6 

84.3 

Jan.   6 

90.7 

1935 

1935 

E-233d-J-32 

Apr.  13 

85.2 

2333.8 

July  17 

86.3 

E-236d-J-33 

Apr .  13 

168.4 

Oct.  15 

87.2 

2432.1 

July  17 
Oct.  15 

167,8 
168.4 

1936 

1936 

Jan.   6 

86.5 

Jan.   6 

168.6 

1935 

E-237-K-33 

Jan.   6 

47.5 

E-233e-J-32 

Apr.  13 

53.1 

2336.8 

2269.5 

Oct.  15 
1936 

76.8 

1935 

E-239-J-33 

Apr.  13 

7.4 

Jan.  6 

68.4 

2658.9 

July  17 
Oct.  15 

8.6 
9.6 

1935 

1936 

E-233f-J-32 

Apr.  13 

45.0 

2299.1 

July  17 

46.7 

Jan.   6 

9.6 

Oct.  15 

47.7 

Measurements 

from  P.  E. 

,  Kicks. 

104 


D 

ist.R.P. 

D 

ist.R.P, 

Well  Number 

t 

0  vreiter 

Well  Number 

t 

0  vjater 

and 

surface 

a; 

id 

surface 

R.P.   Elev. 

Bate 

Feet 

R.P. 

El 

ev. 

Dai 

be 

Feet 

1935 

1935 

E-240-J-33 

Apr.    13 

a 

321.9 

E- 

-268b-L 

-21 

Jan. 

14 

17.8 

2590.5 

July  17 

a 

322.1 

512, 

.6 

Feb. 

13 

17.2 

Oct.    15 

a 

322.6 

Apr. 
June 

10 
11 

16.2 

17.8 

1934 

Aug. 
Sep. 

14 
11 

19,4 
18,1 

E-245-K-33 

Oct.   11 

a 

293.9 

Nov. 

13 

18,6 

2608,4 

1935 

Dec. 

10 

18,4 

1936 

- 

Jan.    18 

a 

294.4 

Apr.    13 

a 

294.9 

Jan. 

17 

17.5 

July  17 

a 

295.4 

Oct.    15 

a 

295.8 

1935 

1936 

E- 

-270- 
612, 

■L- 
.0 

21 

Jan. 
Feb. 

16 
18 

105.0 
104.3 

Jan.      6 

a 

296.2 

Apr, 
June 

11 
12 

103.2 
102.6 

1935 

Sep. 
Oct. 

12 
10 

103,8 
104.0 

E-265-L-21 

Apr.      8 

b 

17.7 

Dec. 

17 

104.1 

494.9 

July     6 

b 

18.0 

Oct.   12 

b 

18.5 

E- 

-272- 
537, 

-L- 
.0 

22 

Jan. 
Feb. 

14 
13 

29,4 
28,1 

« 

1936 

Mar. 
Apr, 

13 
10 

26,8 
26.0 

Jan,     4 

b 

17.8 

May 

July 

15 

10 

25,8 
27,2 

1935 

Sep, 
Oct. 

11 
9 

29.5 
29.4 

E-267-L-21 

May     21 

6.9 

Nov. 

13 

29.2 

491.0 

Dec.    17 

7.1 

Dec. 

10 

29.0 

1936 

E-273a-L 

-22 

Jan. 

10 

b 

143,8 

662, 

.3 

Feb. 

9 

b 

142.0 

Jan.    16 

7.2 

Mar. 
Apr. 

10 
8 

b 

b 

141.2 
142.3 

E-268-L-21 

Feb.      9 

c 

38.6 

June 

5 

b 

141.1 

531.1 

Aug. 
Oct, 

4 
12 

b 
b 

142.0 
143.0 

Dec. 

16 

b 

143.3 

a  Measurement  from  P.  E.  Hicks, 
b  Measurement  from  Riverside  County  Vfater  Users  Association, 
c  Measurement  from  Chino  Basin  Protective  Association. 
Measurements  from  Vr,  W.  Hoy  except  as  no':ed. 
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D 

ist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Nuiri.be r 

t 

0  water 

Well  number 

to  water 

and 

s 

urface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1935 

Feet 

R.F.  Elev. 

Late 
1935 

Feet 

E-274C-L-22 

Jo.n. 

14 

77.0 

E-276C-L-22 

July 

10 

189.3 

594.4 

Feb. 

13 

75.8 

cont; 

Sep. 

11 

192.4 

Mar . 

13 

74.9 

Oct. 

9 

191.8 

Apr. 

10 

74.1 

Nov. 

13 

190.8 

May- 

15 

74.0 

Dec. 

10 

190.7 

July 

10 

75.5 

Sep, 

11 

77.8 

E-279-L-22 

Jan. 

14 

33.5 

Oct. 

9 

78.1 

561.5 

Feb. 

13 

32.4 

Nov. 

13 

78,0 

Mar. 

13 

31.7 

Dec. 

10 

77.6 

Apr. 

10 

31.1 

E-275-L-22 

Jen. 

10 

a 

101.9 

E-280-L-22 

Jan. 

14 

37.6 

620.8 

Mar . 

10 

a 

99.3 

568.4 

Feb. 

13 

36.4 

May 

9 

p 

102.1 

Apr. 

10 

35.0 

Aug. 

4 

a 

104.6 

June 

11 

37.1 

Oct. 

12 

a 

105.8 

Aug. 

14 

40.0 

Dec. 

16 

a 

105.7 

Oct. 
Nov, 

9 
13 

41.1 
40.9 

1936 

Decc 

10 

40.4 

Jan. 

4 

a 

105.2 

E-282C-L-22 
631.5 

Jan. 
Feb. 

14 
13 

93.3 
92.5 

1935 

1936 

E-276-L-22 

Jan. 

14 

147.5 

677.8 

Feb. 
Apr. 

13 
10 

146.7 
145.2 

Jan, 

17 

97.8 

June 

11 

152.7 

1935 

Aug. 

14 

155.0 

Oct. 

9 

157.0 

E--202f-L-22 

Feb. 

13 

86.0 

Nov. 

13 

158.1 

629.2 

Apr. 

10 

84.6 

Dec. 

10 

157.5 

May 
Aug. 

15 
14 

84.0 
91.4 

1936 

Oct. 

9 

93.1 

Nov. 

13 

92.7 

Jan. 

17 

150.1 

Dec. 

10 

91.4 

1935 


1936 


E-276C-L-22 

Jon.  14 

189.1 

797.4 

Feb.  13 

188,9 

Apr.  10 

188.7 

May  15 

169.0 

Jan,  17 


a  Measurement  from  Riverside  bounty  '.'eter  Users  Association. 
Measurements  from  V/.  W.  Hoy  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  v/ater 
surface 
Feet 


Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


List .R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1935 


1935 


E-286C-L-23 

Jan.  14 

51.7 

E-291b-L-23 

Jan. 

10 

32.3 

608.2 

Feb.  13 

51.0 

644.8 

Mar. 

15 

31.9 

Apr,  10 

50.1 

May 

20 

31.7 

June  11 

50.3 

Aug. 

16 

32.9 

Aug,  14 

53.4 

Nov. 

14 

32.8 

Oct,   9 

55,0 

Dec. 

17 

32.7 

Nov.  13 

54.7 

Dec.  10 

54.2 

E-294-1-23 

Jan. 

9 

a 

33.9 

669.4 

Feb. 

9 

a 

33.1 

1936 

Apr. 

7 

a 

32.6 

June 

5 

a 

35.1 

Jan.  17 

53.6 

Aug. 

4 

a 

35.9 

Ocb, 

11 

a 

38.2 

Nov. 

7 

a 

36.9 

Dec, 

16 

a 

36.4 

1936 


Jan. 


a  Measurement  from  Riverside  County  '..-'ater  Users  Association. 
Measurements  from  W,  V/.  Hoy  except  as  noted. 
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PRECIPITATION  RECORDS 


MONTHLY  PREC I PITATION  RECORDS 

FROM  U.  ST'V/EATHER  BUREAU 


109 


Season 

and 
Month 

1934-55 
July 
Aug . 
Sep, 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
May 
June 

TOTAL 


Precipitation 

413  2755  3290 

Long  Beach       Los  Angeles        Claremont 


1  n 


Inches 


0.00 

T 

T 

0.06 

0.01 

0.62 

0.05 

0.13 

0.17 

3.11 

2.31 

5.05 

3.39 

2.79 

2.45 

2.10 

3.75 

4.02 

3.06 

2.91 

2,93 

2.21 

2.23 

2,47 

2.49 

4.31 

2.82 

1.26 

3,19 

2,56 

0.00 

0.03 

0.05 

T 

T 

4142 

4832 

Sierra  Medre 

San  Fernando 

T 

0.00 

0,02 

0.02 

0.23 

0.08 

4.14 

1.06 

2.56 

2.94 

5.82 

5.12 

4.65 

3.29 

3.74 

1.66 

5,12 

3.52 

4.79 

2.22 

0.02 

0,00 

0.00 

0.00 

17.73 


21.66 


23,17 


29.09 


19.91 


18826 

14552 

15933 

17023 

17417 

San  Bernar- 

Santa Ana 

Corona 

Riverside 

Beaumont 

dino  (near) 

1934-35 

July 

0.00 

T 

T 

0.00 

0.00 

Aug, 

T 

0.03 

0.02 

0.62 

0.01 

Sep, 

0.16 

T 

0.05 

0.22 

0.14 

Oct. 

3.63 

1.65 

1.21 

2.38 

2.44 

Nov, 

2.51 

2.04 

1.14 

0.77 

1.63 

Dec, 

3.06 

3.13 

2.37 

4.04 

4,24 

Jan, 

3.57 

2.84 

L^  fO  d 

4,16 

3,77 

Feb, 

1.91 

1,78 

2,22 

3,35 

3,30 

Mar. 

3,49 

3.13 

2.52 

2,75 

3.24 

Apr, 

1,06 

1.40 

0.70 

1.89 

1,70 

Llay 

T 

0.15 

0.18 

0,35 

0.21 

June 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

TOTAL 

19.39 

16.15 

12.73 

20.55 

20,68 

Less  than  0.01  inch. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1934-55 
(Season  -  Juiy  i  to  June  ZO) 


Station 

185 

212 

230 

327 

331 

401 

403 

403A 

413 

452 

453 

485 

578 

587 

596 

598 

715 

754 

794 

864 

972 

985 
1014 
1030 
1081  - 
1099 
1103 
1137 
1166 
1186A 
1167 
1199 
1241 
1288 
1343 
1395 
1409 
1444 
1475 
1479 
1482 
1502 
1546 
1552 
1565 
1593 


Map 

Precipitation 

Index 

in   inches 

0-3 

15.13 

N-7 

17.44 

N-7 

16.52 

P-9 

13.38 

N-9 

19.33 

N-10 

10.58 

0-10 

17.80 

0-10 

17,13 

0-10 

17.73 

N-11 

19.99 

0-11 

18.64 

0-12 

19.80 

P-14 

16.98 

P-14 

17.59 

0-14 

19.22 

P-14 

17.45 

M-7 

15.41 

M-8 

19.32 

M-8 

16,57 

M-10 

18.06 

L-12 

21.29 

M-12 

19.96 

M-12 

19.27 

L-13 

19.82 

L-14 

19.57 

N-14 

21.03 

L-14 

20.64 

M-15 

20.93 

M-15 

20.84 

M-16 

21.43 

M-16 

20.45 

N-16 

21.71 

1-5 

16.65 

K-6 

15.79 

J- 7 

18.63 

J-8 

20.79 

L-9 

18.64* 

J-9 

21.18 

K-10 

21.78 

K-10 

18.92 

J-10 

21.50 

J-10 

21-13 

K-11 

20.70 

J-11 

20.90 

K-12 

21.91 

J-12 

19.66* 

Source  of  Information 


L.A. 

Co. 

F 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

U.S.I 

f\^B. 

(San  Pedro) 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F 

.CD. 

U.S.1 

ft".B. 

(Long  Beach) 

Xj.A. 

Co. 

F 

,C.D. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

0.    Ci 

D.     F 

.C, 

.D. 

0.   Ci 

D.     F 

.C 

.D. 

0.    C' 

D.     F 

.c, 

.D. 

American 

Beet   Suc;ar   Co 

0.   Ci 

0.   F 

.C, 

.D. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

U.S,Y.\B, 

(Torrance) 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

•  CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

.C.D. 

L.A. 

Co. 

F, 

.C.D. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

0.    C( 

D.    F 

.C, 

.D. 

0.    Ci 

D.    F 

.c, 

.D. 

0.      C! 

D.    F 

.c. 

.D. 

0.    C; 

D.    F 

.c, 

.D. 

0.    C( 

D.    F 

.c, 

.D. 

0.   C( 

3.    F 

.c. 

.D. 

0.    C( 

3.     F 

.c, 

.D. 

L.A. 

Co. 

F. 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

,C.D. 

L.A. 

Co. 

F, 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F. 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F, 

,C.D. 

L.A. 

Co. 

P. 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F. 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F. 

.CD. 

L.A. 

Co. 

F. 

,C.D. 

L.A. 

Co. 

F. 

,C.D. 

L.A. 

Co. 

F. 

,C.D. 

L.A. 

Co. 

F. 

,C.D. 

L.A. 

Co. 

F. 

,C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS   FOR  SEASON   1954- Sf; 
{^ason  -   July  1  "^.o  June   30J 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 

in  inches 

1604 

J-12 

21.96 

1651 

J-13 

19.93 

1661 

J-13 

19.14 

1664 

J-13 

20.18 

1700 

1-14 

22.46 

1706 

K-14 

21.67 

1721 

J-14 

24.58 

1750 

1-15 

24.07 

1757 

K-15 

21.30 

1768 

K-15 

19  :  23 

1774 

J-15 

24.59 

1853 

J- 17 

23.10 

1901 

1-18 

22.48* 

1906 

K-18 

22.23 

1925 

J-18 

20.99 

1933 

J-19 

22.24 

2401 

G-3 

25.02 

2443 

H-3 

25.34 

2445 

H-3 

16.50 

2503 

H-5 

21.26 

2508A 

1-5 

18.24 

2511 

G-5 

21.12* 

2544 

H-5 

21.53 

2551 

G-6 

23.95 

2555 

H-5 

21.18 

2592 

H-6 

23.03 

2597 

1-6 

19.07 

2607 

1-7 

19.06 

2643 

H-7 

21.63 

2666 

H-8 

20.15 

2754 

H-9 

20.91 

2755 

H-9 

21.66 

2870 

G-12 

26.09 

2875 

H-12 

21.43 

2915 

H-12 

24,19 

2928 

1-13 

20.47 

2962 

G-13 

22.45 

3004 

H-14 

20.96 

3009 

1-14 

23.69* 

3041 

G-15 

22.23 

3053 

H-15 

23.32 

3079 

1-15 

24.75 

3094 

H-16 

23.22* 

3111 

G-16 

22.98 

3111A 

G-16 

29.91 

3121 

G-16 

23.24* 

Source   oflnfonnat  ion 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.   F.C.D. 

U.S.YiT.B.    (V/laittier) 

UoS.W.B.    (East  Vmittier) 

L.A.    Go,    F.C.D. 

L.A.    Co,    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

0.    Co.    F.C.D. 

Jack  Zinn 

L.A.   Go.   F.C.D. 

L.A.    Co.   F.C.D. 

0.    Co.   F.C.D. 

0.    Co,    F.C.D. 

D.    C.    Tidwell 

0,    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.   F.C.D. 

L.A,    Co,    F.CoD, 

L.A,    Co.    F.C.D. 

L.A,    Co,    F.C.D. 

U.S.Vf.B.    (Santa  Monica) 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A,    Co.   F.C.D. 

L.A,    i]o,   F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D, 

L.A.    Co.   F.C.D, 

L.A.    Co.   F.C.D, 

L.A.    Co.    F,C,D. 

L.A,    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

U.S.W.B.    (Los  Angeles) 

L.A.   Co.   F.CD. 

L.A,    Co,   F.C.D. 

L.A.   Co.   F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A,    Co.    F,C,D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

L.A.    Co.    F.C.D. 

U.S.V/.B.    (Covina) 

L.A.    Co.   F.CD, 

L.A.   Co.   F.C.D. 


*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1934-35 
~     (Season  -  July  1  to  June  30) 


Station 

3123 
3129 
3149A 
3155 
3160 
3186 
3190 
3223 
3230 
3244 
3256 
3280 
3290 
3554 
3593 
3596 
3602 
3618 
**3673 
3685 
3706 
3742 
3749 
3786 
3788  . 
3810 
3834 
3848A 
3868 
3891 
3894 
3897 
3906 
3907 
3917 
3921 
3934 
3939 
3943 
3993 
4001 
4010 
4023 
4043 
4048 


Map 

Precipitation 

Index 

in  inches 

H-16 

22.71* 

1-16 

23.37* 

1-17 

25.08 

H-17 

27.43* 

G-17 

27.89 

1-18 

21.37 

G-18 

22.78 

H-18 

22.17 

G-16 

20.55 

H-19 

21.38 

1-19 

21.08 

G-19 

23.44 

G-20 

23.17 

F-2 

19.45 

E-2 

17.55 

F-3 

19.24 

E-3 

16.30 

G-3 

22.04 

F-4 

17.53 

F-4 

15„19 

F-5 

22.09* 

E-5 

17.92 

G-5 

24.05 

F-6 

23.48 

G-6 

21.54 

E-7 

17.09 

F-7 

21.84 

G-7 

24.14 

F-8 

21.86 

E-8 

22.10 

F-8 

23.30 

F-8 

20.63 

F-8 

24.30 

F-8 

20.81 

G-9 

21.06 

E-9 

21.65 

F-9 

20.79 

G-9 

19.60 

E-9 

23,09 

E-10 

26.70 

E-10 

28.28 

E-10 

27,84 

E-11 

28.06 

F-11 

24.80 

G-11 

23.78* 

Source  of  Information 


L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L .  A .  Co. 

F.CD. 

L.A,  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

:..A.  Co. 

F.C.D. 

-I.S.V/.B. 

(Pomona) 

L.A.  Co. 

F.CD, 

L.A,  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D, 

U.S.Y/.B. 

(Claremont) 

L  *A .  Co. 

F.C.D. 

L .  A .  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

LcA.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Van  Nuys) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

( Burba nk) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

_j  •  A  •  u  0  • 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

I..A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.^Y.B. 

(Glendale) 

LcA.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
**  Incorrectly  shovm  on  map  as  3763. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SFASON  1934-"^ 


(Season  -   July  1   to 

June   3  l") 

tlap 

Precipitation 

StatioTj 

Index 

in  inches 

Source    o 

f  Info rr-.at ion 

4050 

E-11 

28.21 

L.A,    Co. 

F.CD, 

4061 

E~ll 

27.08 

L,A.    Co. 

F.C.D, 

407  3 

F-12 

26.98 

US.W.B, 

(Pasadena) 

4075 

F-12 

26.13 

LcA.    Co. 

F.C.D. 

4087 

F-12 

25,91 

L-A,   Co. 

F.C.D, 

4092 

E-12 

28. 6r 

Walter  Allen 

4099 

G-12 

23.15 

L.A.    Co. 

F.C.D, 

4109 

G-12 

23.93 

L.A.    Co, 

F.CDe 

4110 

E-12 

33.00 

L,A,.    Co. 

F.C.D. 

4111 

E-12 

32.01 

L.A.    Co. 

F.C„D. 

4135 

F-13 

26.46 

L,A.   Co. 

F,C.D. 

4137 

F-13 

26„68* 

L.A.    Co, 

F.C.D. 

4142 

E-13 

29.09 

U.S.V/.B, 

(Sierra  Mad re) 

4142A 

E-13 

28v97 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

4152 

E-13 

29.30 

L.A,    Co. 

F.C.D. 

4153 

E-13 

28.92 

L,A,    Co. 

F.C..D. 

4154 

F-13 

28.16 

L  .A.    Co, 

F.C.D. 

4163 

F-13 

26.98 

L...A.    Co, 

F.CD. 

4164 

F-13 

26  ,52 

LcA.    Co- 

F.C.D. 

4171 

E-14 

28.32* 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

4171A 

E-14 

28.47 

L.A,    Co, 

F.CD. 

4180 

E-14 

38.49 

L.A.    Co. 

F,C.D. 

4191A  . 

F-14 

25.70* 

L.A.    Co, 

F,C.D. 

4195 

F-14 

21.52 

L.A.   Co. 

F,C.D. 

4203 

E-14 

27.58 

U,S,Vf,B. 

(Monrovia   Canyon) 

4211 

E-14 

34.31 

L,A,    Co. 

F.C.D. 

4212 

E-14 

25.28 

L,A.    Co. 

F.CD, 

4230 

E-15 

41,09* 

L.A.    Co. 

F.C.D, 

4231 

E-15 

32.86 

L.A,    Co. 

F.CD. 

4273 

E-15 

31.46 

L.A,    Co. 

F.CD, 

4285 

F-16 

25.82* 

L.A,    Co, 

F.CD. 

4293 

E-16 

28.52 

L.A,    Co. 

F.CD, 

4294 

F-16 

28.55 

U.S.W.B, 

(San  Gabriel  Power 

House) 

4296 

F-16 

25.76 

LA.   Co, 

F.CD. 

4296A 

F-16 

26.29 

U,S.W.B. 

(Azusa) 

4306 

F-16 

27.00 

L.A,   Co. 

F.CD. 

4309 

G-16 

23,48 

L,A.    Co, 

F.CD. 

4315 

F-16 

28,15 

L.A.    Co. 

F.CD. 

4336 

F-17 

24.58* 

L.A.    Co, 

F.C.D. 

4346 

F-17 

28.16 

L.A,    Co, 

F.CD. 

4354 

F-17 

23.01 

L,A.   Co. 

F.CD, 

4355 

F-17 

26.86 

U.S.Vf.B, 

(Glendora) 

4383 

E-18 

31.14 

L,A,   Co. 

F.CD. 

4386 

F-17 

28,14 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

4398 

G-18 

25.53 

L.A.    Co, 

F.CD, 

4399 

G-18 

24.87 

U.S.IY.B. 

(San  Dinas) 

Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1934-55 
-  Juiy  i  to  June  30) 


Station 

4399A 

4407 

4407A 

4407B 

4408 

4424 

4425 

4433 

4439 

4444 

4452 

4457 

4487 

4505 

4517 

4522 

4545 

4566 

4583 

4658 

4680 

4687 

4694 

4747. 

4782 

4811 

4832 

4837 

4864 

4894 

4922 

4934 

4946 

5014 

5019 

5063 

5065 

5067 

5076 

5097 

5101 

5109 

5115 

5127 

5132 


Map 

Precipitation 

index 

in  inches 

G-18 

24.56 

F-18 

25.49 

G-18 

23.29 

F-18 

23.05 

G-18 

25^41 

F-18 

28-.  15 

F-18 

24.27 

E-18 

30.81 

G-18 

21.60 

F-19 

26.59 

E-19 

31.95 

F-19 

23.34 

F-19 

23.21 

F-20 

27.24 

G-20 

23.06 

E-20 

32.54 

F-21 

25.51 

F-21 

24.43 

F-21 

27.71 

D-2 

19.68 

B-2 

23.24 

D-2 

18.81 

C-2 

18.72 

D-4 

17.91 

C-4 

20.43 

C-5 

19.72 

C-5 

19.91 

D-5 

17.50 

C-6 

17.73 

C-6 

19.34 

C-7 

21.13 

C-7 

19.89 

D-7 

18.40 

C-8 

28.57 

E-9 

26.84 

C-9 

32.45 

D-10 

31.47 

D-9 

29.91 

D-10 

32.49 

D-10 

30.11* 

C-10 

35.26 

E-10 

27.25* 

D-11 

35.60 

D-11 

26.48 

C-11 

38.30 

Source   of   Inf orniation 


L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Go. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

Li  .A  •    ^0 » 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

^.A,   Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

U.S.IT.B. 

(Live   Oak  Canyon) 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A,    Co, 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Mouth  of  San  Antonio 

Canyon) 

J.   Re    Jo: 

hnston 

Liberty 

Groves 

Levri-S  &   : 

King 

L.A,    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

U.S.IT.B. 

(ChatGworth) 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(San  Fernando) 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

U.S.V/.B. 

(Tujunga) 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A,    Co. 

F.C.D. 

TT.S.IT.B. 

(La  Crescenta) 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.    Co. 

F.C.D. 

U.S.Vf.B. 

(Arroyo  Seco) 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECiriTATION  liECOIcLS  FOR  SEASON  1954-35 
(Season  -  u'uly  1  to  June  30) 


Statio-. 

5159 

5144 

52'-:4 

5208 

5224 

5247 

5267 

5269 

5413 

5446 

5448 

5457 

5460 

5535 

5549 

5628 

5646 

5696 

5861 

5R7  2 

5908 

5922 

5928 

5988 

6005 

6045 

6067 

6249 

6289 

6314 

6355 

6558 

6558A 

6669 

6670 

6681 

6702 

6711 

6712 

7017 

13193 

13266 

13301 

13309 

13363 

13402 


J/iap 

Precipitation 

Index 

in  inches 

E-11 

30.04='' 

C-11 

35.95* 

C-12 

52.56 

D-12 

44.87 

C-13 

49.40 

D-IS 

48.17 

D-13 

48.47 

D-13 

55o05 

C-16 

35.7- 

D-17 

37.05* 

D-17 

33.53 

D-17 

32.85 

B-17 

37.60* 

C-18 

34.48* 

D-19 

34,82 

D-20 

39.02 

D-21 

44.12 

D-22 

58.95 

A- 4 

19.86 

A- 4 

20.92 

B-5 

22.77 

A- 5 

25.29 

B-5 

20.86 

B-6 

23.89 

B-7 

24.88 

A- 7 

27.71 

B-8 

26.04 

B-11 

31.52 

B-12 

35.16 

A- 12 

29.15 

A-13 

23.03 

E-17 

50.49 

B-17 

50.15 

B-17 

42.11 

A-19 

32,75 

A- 19 

35.87 

A- 20 

33.44 

A-20 

19.60 

A- 20 

34.18 

A-3 

15.02 

Q-14 

16.67 

Q-15 

15  ..89 

Q-16 

15.32* 

R-16 

16.12 

Q-17 

15.93 

Q-18 

14.72 

Source  of  Information 


L 

.A. 

Go. 

F.C.D. 

L, 

.A. 

oO  • 

F.C.D. 

IT, 

.S.^ 

lY.B. 

(Opid'i 

3   Camp) 

T 

,A, 

Co. 

F.C.D, 

L 

.A 

Co. 

F.C.D. 

a 

.s.- 

ff.B. 

(Mount 

^Vilson) 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L 

vA. 

Co. 

F.C.D. 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D, 

L 

.A. 

Co. 

F.CD, 

U, 

.s. 

i¥.B. 

(San  Cabriel   Intake) 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D, 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

jj 

.A. 

Coc 

F.C.D. 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

U 

.S.^ 

lA^.B. 

(San  Antonio   Cr.nyon) 

T 

.A. 

Co. 

F.C.I. 

u 

W.B. 

(Kelly' 

's   Camp) 

T 

.A. 

Co. 

F.C.D, 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L 

•A. 

Co. 

F.C.D. 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L 

,A. 

Co. 

F.CD. 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

U, 

,S.i 

n.B, 

(PacoJma  Dam) 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L, 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

IT, 

.3.^ 

VJ.B. 

( Colby 

Ranch) 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

U, 

.3.1 

n.B. 

(Alder 

Creek) 

L, 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L, 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L, 

.A, 

Co. 

F.C.D. 

L. 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

L, 

.A. 

Co. 

F.C.D. 

U, 

,S.T 

n,B. 

(Bip;  Pines   Coiinty  Park) 

U, 

.S.' 

'•\B. 

(Table 

Mountain) 

L. 

:A. 

Co. 

F.C.D. 

T 
i-I  i 

Co. 

F.C.D. 

0. 

.    G' 

0.   F 

.C.D. 

0, 

.   Ci 

0.   F 

.CD. 

0. 

.   C( 

0.   F, 

•  CD. 

u. 

.s.vr.B. 

(Nev/port   Beach) 

0. 

,   Co.   F 

.CD. 

0. 

.   Ci 

3.    F, 

.CD. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations, 
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I'^^^J^J^JP^^.^JiP^^l'^J^P^  SEASON  1954-35 

"{ Season  -  July  1  to  June   30T 


Station 

13406 
13432 
13480 
13484 
13499 
13613 
13645 
13802 
13864 
14173 
14373 
14408 
14439 
14451 
14452 
14535 
14549 
14552 
14568 
14582 
14586 
14617 
14632 
14649 
14671 
14673 
14765 
14835 
14902 
15420 
15602 
15614 
15623 
15678 
15679 
15681 
15733 
15860 
15903 
15925 
15926 
15932 
15933 
15944 
15955 
15965 


I  lap 

R-13 
Q-IS 
P-li-; 
Q-19 
R-20 
Q-22 
R-22 
Q-26 
Q-27 
E-17 
R-21 
r-14 
P-15 
N-15 
0-15 
0-17 
r-17 
0-17 
F-17 
N-18 
0-17 
P-15 
N-18 
P-19 
N-19 
0-19 
0-21 
0-22 
N-24 
N-34 
L-16 
L-16 
L-16 
M-17 
N-17 
L-18 
L-18 
L-21 
L-22 
M-22 
M-22 
L-22 
L-22 
M-23 
M-23 
M-23 


Precipitation 
in  inches 

16.72 

17.13 

19.76 

18.40 

20.02 

24.41* 

22.45 

22,89 

17.28 

16.78 

14„67 

16.92 

15.79 

19.07 

17.76 

17.76 

14.88 

19,39 

15.53 

19.21* 

16.19 

15.85 

17.78 

17.13 

20.11 

18.38 

23.36 

28.66* 

20.61 

15.91 

21.81 

20.88 

19,85 

21,26 

21.04* 

20.99 

17.07 

19.46* 

17.14 

18.22 

19.46 

14.93 

16.15 

16.01 

15.40 

14.46 


Source    of   infoiTation 


0. 

Co, 

F, 

.C 

.D, 

Co. 

F, 

.C 

.D. 

0. 

Co. 

F, 

.  C 

.D. 

0. 

Co. 

J  . 

.c 

.D. 

0. 

Co. 

F, 

.c 

.D. 

0. 

Co. 

F, 

.c 

.D. 

0. 

Co. 

F, 

.c 

.D. 

Ecwin  : 

M, 

She  man 

UJ 

3JI.: 

B. 

(] 

Elsmore) 

0. 

Co. 

F, 

.C 

.D. 

0. 

Co. 

F, 

.c 

.D. 

0, 

Co. 

F, 

,c 

.D. 

0. 

Co. 

F, 

.c 

.D. 

0. 

Co. 

F. 

.c 

.D. 

0. 

Co. 

F. 

.c 

.D. 

0. 

Co. 

F, 

.c 

.D. 

0. 

Co- 

F, 

-C 

.D. 

U.S=V/.3.    (Santa  Ana) 

u.   Co,   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

U,S.V.f.B.    (Tustin,   near) 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0,    Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

Temescal  Water   Co. 

U.S.V/.B.    (San  Jacinto) 

C.   Co.   F.C.D. 

0.    Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

Villa  Parks  Orchard  Assn. 

0.  Co.  F.C.D. 

UcS.VI.B.  (Yorba  Linda) 

0.  Co,  F.C.D. 

U.S.  Dept.  of  Agriculture 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Corona  Foothill  Lemon  Co, 

Temescal  IVater  Co. 

U.S.V/.B.  (Corona) 

Jamison  Company 

American  Fruit  Grov/ers  Assn, 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 


*  Partially  estimated  by  comparison  wit}i  nearby  stations. 
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PRLCIFITATION  L],CORDS  FOR  SEASON  1954-35 
"(Season  -  Jvily  1  to  June  50) 


Map 

Freoi;-;'itat:  on 

Station 

Index 

in  inches 

16050 

L-26 

11.71 

16147 

M-26 

14.52 

16240 

L-28 

11.38 

16710 

1-20 

19.00 

16301 

J-22 

14.46 

16C:45 

K-22 

15.67 

17023 

J- 26 

12.73 

17062 

J-27 

12.16 

17342 

J-32 

14.31 

17417 

K-34 

20.53 

17421 

J-34 

21. 8S 

17608 

1-20 

20,42 

17610 

G-20 

21.84 

17613 

H-20 

21c31 

17617 

1-20 

20  .,69 

17630 

G-20 

24.75 

17642 

G-21 

19.82* 

17653 

H-21 

19.72 

17674 

H-21 

17.50 

17703 

Ii-22 

17„93 

17777 

1-23 

15.43 

17860 

G-25 

17.34 

17973 

H-27 

17.04 

17973A 

H-27 

16.53 

17  984 

H-27 

14.83 

18082 

K-29 

14.89 

18114 

H-30 

16.10 

18125 

H-30 

16.25 

18163 

H-31 

18.30 

18194 

H-31 

17.53 

18256 

1-33 

22. IB 

18260 

G-32 

22.86 

18351 

G-34 

42.01 

18507 

F-22 

22.49 

18514 

F-22 

26.42 

18529 

G-22 

16.24 

18529A 

G-22 

10.64 

18586 

F-23 

24.77 

18642 

F-25 

29.59 

18679 

G-25 

20.05 

18704 

F-26 

21.04 

18739 

G-26 

18.08 

18782 

E-27 

23.91 

18809A 

G-28 

16.65 

18826 

F-28 

20.68 

18831 

E-28 

27.48 

Source  of  Information 

San  Jacinto  Land  Co. 

II.  J.  Smith 

U.  S.  Army  Air  Crrps. 

Southern  Calif,  Edison  Co.,  Ltd. 

John  Imbach 

Orange  Hei,o;hts  Yfeter   Co. 

U.S.Vf.B.    (Riverside) 

Riverside  Citrus  Experiment  Sta . 

Moreno  Mutual  V'a  +  er  Co. 

II.S.W.B,  (Beaumont) 

U.S.T/T.B.    (Beauront,    near) 

American  Beet   Suj'-ar  Co. 

R.    V.   Ward 

Vfest  Ontario    Citrus  Assn. 

C.    C.   Delphey 

Mr.    Jorden 

Chafj'ey  Union  Hip;h  School 

Southern  Pacific   Company 

Braundale  Acres 

Guasti    '.Tine   Co. 

Chas.   Stern  t   Co. 

Fontana  Farms   Co. 

Southern  Pacific  Co. 

Colton  Police  Lepartruent 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd, 

Crown  Jey^el  Groves 

U.S.V/.B.  (Redlands) 

D.S.C.  Anderson 

Crafton  Orange  Growers  Assn. 

F.  B.  King 

R.  H.  Arnett 

U.S.W.B.  (Mill  Creek  IIo.  2) 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

Alta  Loma  Heights  Citrus  Assn. 

Victor  Cherbak 

H.  K.  Thomas 

Mission  "Finery 

W.   F.   Barnes 

U.S.17.B.  (Bennett  Ranch) 

U.S.IY.B.  (Fontana) 

Southern  Ctilif.   Edison   Co.,   Ltd, 

Mr.   Fouts. 

San  Bernardino  Water  Dept. 

San  Bernardino  V-feter  Dept. 

U.S.W.B.    (San  Bernardino,   near) 

Arrowhead   Springs  Hotel 


*   Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations, 
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FRRCiriTATION  RECORDS  FOR  SEASON  1954-35 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Station 

18906 

18928 
18937 
18999 
19045 
19161 
19406 
19416 
19449 
19459 
19496 
19569 
19578 
19586 
19656 
19723 
19915 
19945 
19985 
24412 


K;>.p 

Precipitation 

In-iex 

in  inches 

F-2y 

18.46 

G--30 

20.17 

G-30 

21.67 

G-31 

22.60 

F-32 

28.47 

E-35 

29.09 

D-24 

55.85 

D-24 

52.35-.' 

E-25 

42.28 

E-25 

39.90 

D-25 

37.15* 

E-27 

25.00 

D-27 

32.63 

D-27 

35.47 

D-28 

52.01 

C-30 

59.27 

D-34 

42.09 

D-34 

35.80 

D-35 

30.65 

R-24 

21.01 

Source  of  Information 

Thomas  A.  &'ri.ng 

(Joid  Brckle  Association 

East  Highland  0ran':e  Co. 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

U„S.V\r.B.  (Santa  Ana  River) 

U.S.W.B.  (Seven  Oaks) 

Souxhern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

Ly'-le  Creek  Ranger  Station 

Fontana  Union  Vfeter  Ccir.pany 

U.3„W.B.  (Lytle  Creek) 

U.S.^'^B.  (Devore) 

San  Bemai'dino  ITater  Dept. 

U.S.  Forest  Experiment  Sta^ 

U.S.   Forest   Experijnent  Sta. 

U,S.W.B.    (Squirrel   Inn) 

Lake  Arrov^head  Company 

U.S.W.D.  (Big  Bear  Lr.ke  Dam) 

W.  L.  Rideout 

Jack  Preston 

0.  Co.  F.C.D. 


*   Partially  estimated   by  comparison  vrith  nearhj-  stations. 
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PRECiriTATION  Rr:CORl)S  FOR  SEASON  1953-54 
(Reason  -  July  1  to  June  30^ 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 

in  inclies 

1552 

J-11 

11.54 

2445 

H-3 

11.31 

2502 

H-5 

22.52 

2503 

H-5 

21.30 

2643 

n-7 

14.13 

2754 

H-9 

15.19 

2875 

H-12 

15.26 

3848A 

G-7 

19.14 

4076 

F-12 

20.65 

4154 

F-13 

21,08 

4285 

F-16 

26.14* 

4398 

G-18 

22.40 

4444 

F-19 

20.13* 

4583 

F-21 

18.38 

5076 

D-10 

24.26* 

5115 

D-11 

26.19 

5132 

C-11 

23.91* 

5139 

E-11 

19.40* 

5988 

B-6 

15.55 

15860 

L-21 

9.21 

24412 

R-24 

9.48 

Source  of  Infonriation 


L.A. 

Go. 

F.C.D. 

J-I«A  ; 

Go . 

F.G.D. 

L.A, 

Go. 

F.C.D. 

L.A. 

Go. 

F.C.D.- 

L.A. 

Co, 

F.C.D, 

L.A. 

Co . 

F.G.D ., 

L.A. 

Co. 

F.G.D. 

L,A. 

Go. 

F.C.D. 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

L.A. 

Oo, 

F.C.D, 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

L.A. 

Co. 

F.G.D. 

Lewii 

s  &  ] 

[:ing 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

L.A. 

Go. 

F.C.D. 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

U.S.D.A. 

0.  C( 

3.  F 

.CD. 

MISCELIJiUEO^'S  PRECIPITATION  RECORDS 


Stati  on 

Jfep 
Index 

F-16 

Season 
1932-33 

Precipitati 
in  inches 

on 

Source  of  Infom'atioT 

4285 

12.55 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4398 

G-18 

1931-32 
1932-33 

23-97 
12.58 

L.A.  Go.  F.C.D. 

5139 

E-11 

1931-32 
1932-33 

25.07* 
19.66* 

L.A.  Go.  F.C.D. 

15860 

L-21 

1932-33 

10.77 

U.S.  Dept.  of  Arricu] 

*  partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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Ng.'l  ST/.TIOHS  NOT  SEO^m   ON  PKECIFIT/.TION  LAP 
Treason  -  July  1  to  June  50Y 


Station 

17fi6 

1859 
1847 

2783 

4028 
4331 


Lo  zr t ion 

1  mile  no^th  of  Cedar  St.,  1  n^.ile  east  of 
State  Kiphvay,  east  of  La  ?'abra. 

2000  feet  soath  of  Uedar  St.,  2^  miles  ea^t 
of  Brea  Canyon  Re',,  east  of  Brea. 

la  miles  north  of  Cedar  St,,  2  miles  east 
of  Brea  Canyon  Rd . ,  northeast  of  Brea, 

2-|-  miles  northeast  of  2755,  Los  Angeles. 

Ig- miles  west  of  4048,  Sov.th  Pasadena. 

Morris  Dam,  San  Gabriel  Cr.nyon,  north  of  Azusa, 


^iap 

Precipitation 

Station 

Index 

Season 

in  inches 

1786 

K-16 

1924-25 

8.51 

25-26 

12.84 

< 

26-27 

19.02 

27-28 

11.90 

28-29 

10.69 

29-30 

11.21 

30-31 

15.46 

31-32 

15.94 

32-33 

10.01 

33-34 

9.43 

34-35 

20.07 

1839 

K-16 

1926-27 

19.14* 

27-28 

11.79 

28-29 

9.70 

29-30 

10.49 

30-31 

9.25 

31-32 

13.68 

32-33 

7.96 

33-34 

10.60 

34-35 

17.62 

Source  of  Inf orr.iation 


0.  Co.  F.C.D, 


0.  Co.  F.C.D, 


*  Partially  estimated  by  comparison  vdth  nearby  stations. 
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NSW  STATIONS  NOT  SllO^'flv  OK  PnECIPI TATION  VJ.T 
(Season  -  July  1  to  June  ody 


Map 

I'recipitation 

Station 

Index 

Season 

in  inches 

Source  of  InfoiT'ation 

1847 

K-17 

1926-27 
27-28 
?8-29 
31-32 
32-33 
33-34 
34-35 

18.25* 
12.05 
10.67 
13.84 
8.89 
9,59 
17-96 

0.  Co.  F.C.D. 

2783 

G-10 

1927-28 

11.52 

Southern  Calif.  Edison  Co. 

28-29 

12,72 

Ltd, 

29-30 

12.01 

30-31 

13,50 

31-32 

17,19 

32-33 

13.04 

33-34 

16.51 

34-35 

22.87 

4028 

G-11 

1896-97 
97-98 
98--99 
99-00 

1900-01 
01-02 
02-03 
03-04 
04-05 
05-06 
06-07 
07-08 
08--09 
09-10 
10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 

22.18 
8.47 
6.86 
9.98 
21.31 
11.34 
21.93 
10.14 
27.39 
21.99 
25.64 
15.27 
23.34 
15.99 
20.31 
15.90 
17.09 
30.26 
20.76 
24.27 
17.07 
17.52 
11.59 
16.07 
15.87 
25,36 
11.92 
8.76 

L.A.  Co.  F.C.D. 

*  Partiall;-  estimated  by  corparison  viith   nearby  stations, 
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NCT"'^  STATIONS  NOT  SHOv'/'N  ON  FRECIPITATION  IIA.P 
V Sea son  -  July  1  to  June  30) 


Kap 

Precipitation 

Station 

Index 

Season 

in  inches 

4028 

G-11 

1924-25 

i:  ,43 

(cont.) 

^5-26 

19.15 

26-27 

23.57 

27-28 

8.84 

28-29 

14.45 

29-30 

13.18 

30-31 

14.87 

■  51-32 

19.85 

52-33 

14.32 

33-34 

20o36 

34-35 

24.38 

4331 

E-16 

1930-31 

19.32 

31-32 

31.00 

32-33 

17  ,.27 

33-34 

26o33 

34-35 

31.59 

Source  of  Information 


L.A.  Co.  FcG.D. 


L.A.  Co.  F.C.D. 


-h 


THIS  BOOK  IS  DUE  ON  THE  LAST  DATE 
STAMPED  BELOW 


AN  INITIAL  FINE  OF  25  CENTS 

WILL  BE  ASSESSED  FOR  FAILURE  TO  RETURN 
THIS  BOOK  ON  THE  DATE  DUE.  THE  PENALTY 
WILL  INCREASE  TO  BO  CENTS  ON  THE  FOURTH 
DAY  AND  TO  Sl.OO  ON  THE  SEVENTH  DAY 
OVERDUE. 


m6oi 
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